* 


SPECIMEN 

PHYSICO  -  CH  EMI  CUM 
INAUGURALE 

DE 

DIGESTORE  PAPINI, 

EJUS 

STRUCTURA,  EFFECTU  &  USU. 

Q.U  O  D , 

GRATIOSI  MEDICORUM  ORDINIS  CONSENSU , 

GRADUM  DOCTORALEM 

1 11 

MEDICINA, 

ftatim  poft  adum  dilputatorium  impetrandum* 

fibi  paraturus 

^.3  i.  9 

horis  &  loco  confuetis, 

publico  ERUDITORUM  examini 

fubmittet 

J O  XX.  XX  JE W jR.X C .  ^XJE€rXMXLXTS , 

V it  oduranus , 

Societatis  Londinenfis,  cui  ab  Artibus  &  Scientiis  nomen  efts 


nec  non  Phyfico-  Medicae  Bafileenfis ,  & 
Phyfico  -  Oeconomicae  Turicenfis 
Membrum. 


B  A  S  I  L  E  jE, 

T  ypis 

JOHANNIS  SCHWEIGHAUSERI. 


.vf  . V':'’  •' 


VIRO 

ILLUSTRI.  CELEBERRIMO. 

P  R/ESTA  NTISSIM  O.  - 

LITTERA  RU3I  &>  HUMANITA  TIS 

ORNAMENTO. 

JOHANNI  GESNERO. 

MEDICINA  D0CT0R1.  PHYSICiE  &  MATHESEOS 
IN  LYCEO  TURICENSI  PROFESSORI.  P.  O. 

TEMPLI  CARO  LINI  CANONICO 

DIGNISSIMO. 

SOCIETATIS  PHY  SIC® ,  IBIDEM  COLLECTA, 

PRJESIDI. 

ACADEM.  IMPERIA L.  NAT.  CURIOS. 

SOCIETATIBUS, 

REGIIS  SCIENTIARUM 

BEROLINENSI.  SUECICA  UPSAL.  GOTTINGENSI, 

ARTIUM  LONDINENSI. 

PHYSICO. BOTANICA  FLORENTINA. 

& 

PHYSICO-MEDICA  BASILEENSI 

ADSCR1PT0. 

STUDIORUM  SUORUM  FUNDATORI  ac  PROMOTORL 
PATRONO,  FAUTORI,  AMICO. 

Hocce  Tentaminum  Specimen, 

Grati  Devin&ique  Animi  &  Submiflk  Venerationis 

MONUMENTUM, 

quale  ponere  datum  fuit,  ponere  exoptavit 

AUCTOR; 


w 


. 


r 


. 


r\  - 

.  i 


jr.  '  \  ■  - 

'  -  '  ‘ 


a:  * 


>:  ,  ^ 

•V  •  . 

r  '•*  r*-  :  V  » 

«.  -  : .  •  i  . .  ■- 


*  .V.,  .1  .  ■  - 


V  -  Vi  ^  •  .S  .  . 


o  ■;  1  • 
: 


-  1  •  i 


:  ,  i  U 

■r  e 

■  ,  -  *  •- 

\ 

■  ■  ! 


r  r  -  •  • 

•  .  «w 


» 

s.  - 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

v  r  ■ 

in 

Wellcome  Library 


•  s. 


1  ■.  >  :• 


A  - 


https://archive.org/details/b30375587 


SPECIMEN 

PHYSICO-CHEMICUM 

DE 

DIGESTORE  PAPINI. 


§.  Ie 

n  ampliffimo  illo,  quo  Medica  Scientia  abfolvitur ,  mul¬ 
tiplicis  dodrinae  ambitu  ,  haud  infimum  certe  locum 
tenet  eorum  ,  unde  fanum  corpus  nutrimentum,  aegro- 
tum  medelam  capit,  accurata  cognitio.  Non  ejus  enim 
corpus  humanum  eft  fabricae  atque  perfedionis  ,  ut 
absque  aliente,  forinfecus  advehendae  materiae  continua  acceflione  fibi  fo- 
lum  fufficiat :  Sed  uti  in  vulgus  notum  eft,  jam  inde  a  primo  flamine, 
nutritionis  ope,  quae  varia  fub  forma,  variaque  ratione,  fetui  in  utero 
materno,  per  mirum  admodum,  qui  eum  inter  matremque  intercedit, 
fanguinis  &  humorum  circulum  ,  partu  exclufo  proli  aliorum  ftatim , 
propria  poftmodum  cura  ingeritur,  fucceftiva  incrementa  capit,  &  pro 
rerum  innumerarum  plus  minus  faufto  concurfu ,  feledu,  ufu  per  varia 
vitae  fladia  ad  maturitatem  perducitur,  maturum  nutritur,  fuftentatur, 
fanum  confervatur,  quod  per  continuam  adionem  &  attritum  amittit, 

A  reftau- 


reftauratur  ,  quas  patitur  a  norma  perfe&ionis  aberrationes  vei  produ¬ 
cuntur  vel  emendantur  ,  morbis  vel  generandis  anla  praebetur ,  vel  tol¬ 
lendis  medela  &  auxilium  affertur.  Fit  inde,  ut  reliquarum  etiam  naturae 
virium  habita  ratione ,  pro  varia  praeprimis  materne  alibilis  &  medicabi¬ 
lis  apta  vel  perverfa  applicatione ,  homo ,  utut  a  natura  bene  comorma- 
tus  hinc  per  innumeras  morborum  afflidtiones  ad  mortem  plus  minus 
praeceps  agatur,  inde  fub  vegetae  valetudinis  iEgide  ad  feram  longaevius 
tem  &  remotum  vitae  terminum  ducatur. 

$.  II. 

Haec  ita  obtinere  nemini  ignotum.  Sed  quamnam  rerum  ,  inter  quas 
verfamur,  quasque  ad  noftros  ufus  convertimus,  fere  innumerarum,  ad 
vitae  &  fanitatis  a  morte  &  morbis  praefidium,  omnes  &  ungulae,  pro 
fua  quaeque  indole,  virtute,  varia  applicatione,  piatpaiatione  ,  com  ma 
tione ,  cet.  fymbolam  conferant,  apprime  ad  naturae  veritatem  eruere  & 
determinare,  difficilis  fcientia,  ufurn  pro  variis  humana;  naturae  conditio¬ 
nibus  prudenti  confilio  dirigere ,  arduum  eft  opus :  Haec  tamen  Medici 
rationalis  provinciam  conftituere,  in  iisque  vix  non  omnem  lalutans  icien- 
tise,  ad  praxin  imprimis  applicatae,  cardinem  verti,  nemo  mentis  ianus 
facile  inficias  ibit;  &  quod  in  hujusmodi  fcientia  acquirenda  indeteiium 
impendendum  eft  ftudium  ,  non  nili ,  qui  empiricorum  vaga  cognitione 
temere  fretus ,  defidiae  in  ignorantia  patrocinium  quaerit,  improbare  aut 
fubterfugere  audebit. 

§.  III. 

In  omni  vitae  humanae  negotio,  ubi  voluntati  non  defunt  vires ,  tan¬ 
to  altius  ab  hallucinationis  periculo  fecuritas,  &  fcopum  propofitum  fe¬ 
riendi  fiducia  furgit ,  quo  in  re  quacunque  data  nexum  ,  qui  cau  am  m 
ter  &  effedum  intercedit,  accuratius  pcrfpectum,  &  m  ordinandis  me¬ 
diis  juftam  utriusque  rationem  habemus :  Quod  autem  mortalibus  non 
ubivis  contingat  tam  effe  felicibus,  quis  quxfo  ignorat?  Innumeri  utique 
occurrunt  cafus ,  alii  ubi  in  explicandis  phaenomenorum  cavus,  one 
in  rerum  naturalium  penetralibus  illuftrandis  clarior  attulient  lux  ,  vei 
quicquam  determinare  temerarium  videri  poffit ;  alii,  ubi  cum  non  e 
fpeculationibus  tantum  agitur,  fed  pro  rebus  efficiendis  cura  t  auxi  mm 
efflagitantur,  in  remediorum  ratione,  feledtu,  applicatione  e*®r!?.I.nan  l 
anxii  haeremus,  velob  curtam  nimis  opum  auxiliarium  luppe  e  lem 
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medela  praedanda  penitus  delperannis.  Medicam  imprimis  fcieiitiam  oh 
materiae ,  quam  ampleditur,  vim  varietatemque  ingentem ,  ob  abftrufio- 
rem  plurimorum  objectorum  indaginem ,  &  nonnunquam  in  malis  appri¬ 
me  notis  ob  evidentem  medicationis  impotentiam,  hujusmodi  difficultati¬ 
bus  gravius  quidem  premi,  non  eft  diffitendum:  fed  haec  tantum  aheft, 
ut  ofcitationi ,  &  erraticae  quali  medicinam  faciendi  methodo  patrocinium 
pariant,  ut  potius  hujus  fcientiae  alumnos  &  magiftros  ad  rem  fuam  fe- 
dnlo  fenoque  agendam  ,  (limulo,  quo  alium  vix  excogites  efficaciorem , 
impellere  debeant 


§.  iv. 

Rationalem  itaque  Medicum ,  ne  in  facienda  medicina,  plus  quam  par 
eft,  titubanter  incedat  ,  oportet  machinae  humanx  ,  cujus  confervandx, 
reftaurandxque  curam  fufcipit,  quoad  varias  ejus  partes,  harum  confor¬ 
mationem  ,  ftruduram ,  compolltionem  ,  nexum  &c.  in  Anatomicorum 
fcholis  didicilfej  oportet  earumdem  privas  unicuique  fundiones,  multi¬ 
plicem  ad  communes  fcopos  concurfum;  diverforum  fluidorum,  vel  hu¬ 
morum  naturam,  fecretionem,  mixtionem,  elaborationem,  circulum, 
excretionem ,  ufum ,  & ,  qui  ab  his  omnibus  rite  conftitutis  &  ordinatis 
pendet,  perfedionis  &  fanitatis  ftatum  ex  Phyfiologicis  difciplinis  haulifle* 
oportet  infuper  ea  ,  qux  innumeras  fere  ,  vix  unquam  penitus  extrican¬ 
das,  de  fanitatis  pcrfedionisque  norma  deviationes,  diverfosque  ,  quibus 
inducuntur  modos,  fpedant,  ex  Pathologia  dodrinis,  &  quibusnam  ge¬ 
neralioribus  rationibus  errorum  in  redius  mutatio  efficiatur,  ex  Therapia 
prxceptis  cognovifle  ;  Cum  cui  haec  deficiunt,  qui,  quid  agendum  lit, 
quid  peccet,  ubinam  infixum  hxreat,  &  cujus  naturae  fit,  quod  debel¬ 
landum  eft  malum,  ignorat  ,  hinc  pro  formanda  rationali  indicatione 
praeclufam ,  inde ,  qua  ad  empirices  vaga  tentamina  deducatur ,  (Iratam 
viam  inveniat. 

§.  v. 

Si  jam  hisce  generalioribus  praelibatis  etiam  eorum ,  quae  in  cafibus 
fpecialiorihus  efficienda  requiruntur,  ex  ipfis  morborum  particularium  hi- 
(toriis  notitia  accedat,  reftat  adhuc,  quibusnam  ea  fuhfidiis  & injlr umentis 
effeda  prxftentur  ,  &  quisnam  haec  inter  &  in  corpore  humano  eorum 

ope  producendas  mutationes  nexus  intercedat ,  quousque  eum  folers  inge¬ 
nium  aflfequi  valet ,  disquirere  j  quae  disquiiltio  praecipue  circa  Materias 

A  Z  alibiles 
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alibiles  &  medicabiles  verfatur.  Ex  enim,  quae  Medico?  p  radico  propius 
incumbunt,  corporis  humani  curae,  five  confervatrices,  five  medicatrices, 
ia  ve  fanum  corpus,  five  morbofum  fpedent ,  quamvis  etiam  reliquarum 
rerum,  non  naturales  quas  dicunt ,  regimen  non  fit  negligendum,  potif. 
fimum  in  iis  exercentur,  quae  vel  fano,  fcopo  nutriendi  &  confervandi, 
vel  aegrotanti  medicationis  caula  deglutienda  propinantur  >  illa,  ut  rejec¬ 
tis  inutilibus ,  quam  continent  materiam  huic  intentioni  aptam ,  vi  dige- 
ftionis ,  chylificationis ,  circulationis,  fecretionis,  dum  variis  locis  depo¬ 
nuntur,  diverfis  corporis  continue  reftaurandis  partibus  accedant,  iisque 
affimilentur;  haec,  ut  vel  materiam  peccantem  ex  corpore  eliminent,  vel 
eandem  varie  corrigendo ,  excitando,  temperando,  motus  fedando  alte¬ 
rent  ,  &  in  melius  mutent. 

§.  VI. 

Quae  hujusmodi  humanis  neceffitatibus  fatisfacerent  materias  in  tri¬ 
plici  naturae  penu  liberaliffima  manu  recondidit  OMNIPOTENS  RERUM 
EFFECTOR  ;  easdem  ibidem  conquirere  ,  colligere  ,  multiplicare  ,  di- 
verfimode  mutare,  praeparare,  pro  vario  dein  ufu,  folatio,  obledamento 
aceommodare,noftrae  dedit, & porro  daturum  confidimus, induftriae.  Pauca  elfe, 
refpedu  ad  totum  habito,  natura  producta ,  quae  inter  gentes  moratas  ta¬ 
lia,  qualia  fponte  proveniunt ,  absque  ulteriori  praeparatione,  ad  ufum 
cibarium  vel  medicinalem  (  reliquos  enim  in  vita  communi  ubivis  obvias 
eorumdem  utilitates  hic  non  curamus)  adhibeantur,  nemo  ignorat ;  multi¬ 
plices  enim,  varie  excogitatis  artificiis  producendas  mutationes  fubeunt, 
multas  certe,  utfada  praeparatione  delicatulis  magis  fint  in  deliciis,  plu- 
res  tamen,  easdemque  vulgatiores  univerfalioresque ,  ut  pro  neceffitati¬ 
bus  &  commodis  humanae  naturae  auda  utilitate  polleant.  Si  vel  conce¬ 
damus,  quod  omnino  diffitendum  non  eft,  hisce  artificiis,  quorum  prae¬ 
cipua  neceffitas  primum  tentando  detexit,  plura,  quibus  facile  carerent 
homines ,  vel  adeo  noxia,  luxus  &  petulantiae  incitamentis  fenfim  adjeda 
fuilfe :  Crudorum  tamen  naturae  produdorum  pro  ufu  alimentario  & 
medicinali  praparationei ,  in  genere  fpedatae,  tanti  certe  momenti  funt , 
ut  fi  eas  ex  hominum  confortio  auferres  ,  genus  humanum  vix  non  fi- 
mul  everteres.  Juvat  certe,  ut  generaliffima faltem  moneamus,  varia  va¬ 
rie  mifcendo  &  temperando  virtutes  coincidentes  nonnunquam  augere,  di- 
verfae  indolis  corpora  componendo  novae  &  exquifitae  virtutis  mifcelas 
producere,  ingrata,  ori  naufeofa,  ftomachum  fubvertentia ,  varie  condi¬ 
re  ,  grata ,  atque  falubria  reddere >  juvat,  quae  dura  nimis  funt,  quam 

ut 


ut  dentium  molitura  &  ventriculi  robore  fubigantur,  coquendo  emollire, 
gratiora  reddere ,  fuccosque  inde  elicere  forbiles ,  debilibus  &  aegrotan¬ 
tibus  utiliffimos  ;  juvat  fermentando  partes  crudiores  varie  mutare ,  atte¬ 
nuare  ,  in  novas ,  virtutibus  novis  plane  infignes  ,  mifcelas  cogere  9  ju¬ 
vat  imprimis  in  Chemia  &  Pharmacia ,  praeter  modo  enumerata  fubfidia , 
alias  adhuc  adhibere  encheirefes ,  quibus  Pharmacorum ,  quae  dicunt,  ilm- 
plicium  partes  conftituentes  varie  examinantur,  decomponuntur ,  a  di  vae 
&  medicatae,  ab  inutilibus  inertibusque ,  vel,  quae  diverfa  indole  atque 
virtute  praeftant ,  a  fe  invicem  feparantur ;  alia  ut  fcopo  propofito  ma¬ 
gis  examuffim  refpondeant,  diverfimode,  utinam  femper  confideratius 
quam  ineptius!  combinantur,  varia  variis  folvuntur,  &  ut  ufui  majori 
commodo  inferviant ,  in  varias  rediguntur  formas, 

§.  VII. 

Haec  de  Medicx  Scientiae  Disciplinis  in  genere  di  da  pluribus  profe- 
qui  inftituti  ratio  non  exigit.  Animus  tantum  fuit,  quod  inter  praeci¬ 
puas  illas  Artis  partes  intercedit,  amicum  quali  commercium,  quasque 
ab  invicem  mutuantur  fuppetias ,  paucis  exponere;  ut  ita  a  fubjedo, 
quod  Speciminis  Academici  loco  tradandum  felegi ,  quali  a  propofiti  ra¬ 
tione  nimis  alienum,  vel  per  fe  levidenfe  omnino  foret,  vituperium 
removerem.  Cum  enim  multo  plura  certe  almae  naturae  dona ,  quae 
hominis,  quatenus  ea  Medici  curam  fpedat,  fu ftentationi  infer viunt , 
accelforiam ,  arte  &  induftria  perficiendam  elaborationem  adeo  requi¬ 
rant  ,  ut  quae  lic  in  iisdem  producuntur  mutationes  infignis  fint ,  quoad 
vera  inde  derivanda  comomda ,  utilitatis,  &  magni  omnino,  live 
praxin,  live  fcientiam  Ipedes,  momenti  &  dignitatis:  Operae  pretium 
me  fadurum  exiftimavi,  11  in  hoc  qualicunque  ftudiorum  fpecimine  in- 
ftrumentum  ,  quod  ob  fabricam  aeque  ac  miros  effedus ,  Phyllei  &  Me¬ 
dici  attentionem  merito  libi  expofeere  ,  &  egregiam  in  Oeconomicis  ac 
Pharmaceuticis  operationibus  fubfidium  afferre  polfe  videtur,  accuratius 
deferiberem  ,  examinarem  ,  ufum  experimentis  illuftrarem ,  quam  trac¬ 
tationem,  cum  abfolutior  ejus  explanatio  longiffimam  certe  tentaminum 
feriem  exigeret,  dum  temporis  anguftiis  nimium  premor,  paucis  tantum 
expedire  concelfum  eft. 

§.  VIIL 

Digestor  Papini,  vel  Machina  Papiniana,  eft  olla  robufta,  in 

qua 
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qua  liquidum  tam  exquifite  coerceri  poteft,  ut  dum  igne  ad  infignem 
era  dum  incalefcit,  vaporum  tamen  dilfipatio  impediatur.  Nomen  nacta 
e(r  ab  inventore  Papii^o,  qui,  viam  prsernonftrante  Boyleo  ,  (a)  hu¬ 
jusmodi  ollae  fabricam,  effedtus  &  ufus  varios  primus  defcripfit.  Ex¬ 
perimenta  feculi  elapfi  Anno  odogelimo  &  fequentibus  Londini  impri¬ 
mis’ inftituta  ,  una  cum  variis  'Ollae formis  in  Angulari,  quem  de  hac  ma¬ 
teria  publici  juris  fecit,  libello  enarrata  leguntur  (b).  Recentiores  re¬ 
rum  phyficarum  Scriptores  ejusdem  Machinae  hinc  inde  mentionem  inji¬ 
ciunt,  &  nova  nonnulla  quoad  Conftrudtionem  8c  ufum  addunt  ( c )  ; 
plura  tamen  circa  fabricam  exquifitio.rem  &  tutiorem,  ufum  commodio¬ 
rem,  ignis  regimen  aptum  &  determinatum,  verum  itidem  inftrumentt 
pretium  &  utilitatem,  adhuc  defiderantur. 

§.  IX/ 

Circa  fabricatu  ollae  materia ,  ex  qua  paratur  &  conformatio  impri¬ 
mis  eonfiderandae  veniunt.  Materia  talis  naturae  fit  oportet  ,  ut  abs¬ 
que  crepatura  celerem  ignis  nudi  vividioris  applicationem  ferat,  &  aquae, 
diverfique  generis  fluidis  &  vaporibus,  tranfitum  per  poros  fuos  nonfolum 
neget,  fed  eosdem  fimul  tantis  viribus  coerceat,  ut  ab  eo  caloris  gradu  & 
‘vaporum  elafticitate ,  quae  in  praxi  requiruntur ,  nullum  fit  displofionis 
periculum.  Quibus  hisce  praecipuis  defideratis  fatisfiat,  praeter  Metalla  , 
materiae  non  inveniuntur;  ob  alias  tamen  rationes  terrea ,  lapidescentia  & 
vitrea  corpora ,  nifi  ob  obvias  unicuique  fragilitatis  imperfediones  re¬ 
jicienda  edent,  propter  infignem,  vel  abfolutam  adeo,  qua  praedant, 
ab  acrium  actione  immunitatem  praeferri  omnino  mererentur  ;  bonum 
enim  utique  eflet  ,  fi  in  omni  genere  experimentorum  vel  fufpicio  arro- 
fionis  &  inquinationis  evitari  poflet. 

§.  X. 

(a)  Experimentorum  novorum  phyfico.  mechanicorum  continuatio  fecunda.  4.  Ge¬ 
nevae,  1682.  p.  128.  artic.  19.  de  Elixatione  in  Vafibus  cochlea  obturatis,  quorum 
ope  Cornu  Cervi  etiam  &  OlTa  pifcium  &  quadrupedum  emolliuntur. 

{b)  La  maniere  d’amollir  les  Os,  &  de  faire  cuire  toute  forte  de  Viande,  en  fort 
peu  de  tems,  &  a  peu  de  fraix,  avec  une  Defcription  de  la  Machine  &c.  Nouvelle 
edition  ,  revue  &  augmentee  d’une  feconde  Partie.  12.  Amft.  i68s- 
(c)  Clayton,  Philofoph.  Transactions.  Ann.  1739.  N°  454. 

Leqons  de  Phyfique  experiment.  pr.  Mr.  Nollet  ,  a  Paris,  1749.  Tom.  4.  Exp. 
Musschrnbrosk.  Introdudt.  ad  Philof.  naturalem.  §.  1467.  &  147;. 

Haan,  Libellus,  quo  demonftratur ,  quod  n an  dolum  Vegetabilia  ,  fed  Animalia 
&  Mineralia,  menftruo  fimplici  paucis  horis  poflint  folvi ,  verum  etiam  Extra&a  pu- 
riflima  &  falia  eflentialia  educi.  8*  Vindobonae,  1 766. 
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Inter  metalla  viliora  &  modicis  expenfis  comparanda,  ceteris  paribus* 
firmiffima  &  tenaciffima  fcopo  optime  accommodata  funt ;  pretiofiora  enim, 
cum  liquoribus,  quos  recipere  debent,  ut  menftrua  confideratis,  per- 
fe&ius  refiftant ,  antecellerent  'quidem ,  fed  utique  nimis  fumtuofa  funt, 
&  adufus  oeconomicos  ,  etfi  forte nonnunquam  appofite  &  utiliter  fieret, 
non  adhibentur,  nifi  dum  profunt,  luxui  imprimis  &  oftentationi  fi- 
mul  inferviant.  Stannum  leni  igne  liquefcit,  &  praefertim ,  fi  ad  gradum 
liquefa&ioni  propinquum  incaluit,  parum  tenax  obfervatur,  firmitatis 
fimul  tam  exiguae  eft ,  ut  pulfui  vel  prefiioni  cuicunque  facile  cedat, 
ideoque  rejiciendum.  Plumbum, praeter  quod  iisdem  premitur  imperfedionibus, 
acidis ,  acribus  &  pinguibus  facile  roditur ,  &  hujusmodi  liquoribus 
virulentas  qualitates  impertitur.  Praeftant  cohaerentia  &  robore  Ferrum 
cufnm  ,  Cuprum ,  Ms  campanarum ,  Orichalcum ,  ex  quibus,  fi  bacilli 
quadrati  parantur ,  qui  crailitie  pollicis  Rhenolandici  partem  decimam  ae¬ 
quent ,  numeri  librarum,  qui  pro  iis  rumpendis  appenfi  requiruntur, 
fecundum  Musschenbroekii  experimenta  ita  fere  fefe  excipiunt:  7^0» 
6 2f.  340.  240.  Quod  fi  iEri  fulvo  major  adjiciatur  Zinci  proportio, 
quam  quae  in  Orichalco  vulgari  obtinet,  mifcelae  cohaerentia  continuo 
augetur,  donec  Zinci  quantitas  eam  JEris  propemodum  sequet,  quo  fado 

appenfis  libris  circiter  500.  demum  frangitur  didse  craffitiei  bacillus  ( a ). 

‘■,r'  .  / 

§.  XL 

Videri  itaque  poflet,  ac  fi  Femm ,  quod  inter  recenfita  metalla  rup¬ 
turae  maxime  refiftit,  cum  fimul  reliquis  longe  minori  pretio  veniat,  pro 
olla  noftra  inde  conficienda  optime  conveniret.  Ferrum  fufum  adhibuit 
primum  Papinus;  JEs  campanarum  &  Orichalcum  idem  etiam  Papinus, 
Musschenbroek  ,  Nollet,  Haan  ,  alii;  fed  majorem  hujus,  quam 
vero  cufi,  fragilitatem  vulgaris  experientia  docet,  &  nifi  puriflimum  fit 
&  optime  refufum ,  quae  ex  eo  parantur  vafa,  facile  labes  foliditati  maxime 
noxias  contrahunt ,  ut  taceam ,  quae  in  eodem  examuffim  figurando ,  & 
partes  machinae  fibi  invicem  adaptando  occurrunt  difficultates  >  idem  me¬ 
tallum  vel  in  officinis  ferrariis  majoribus  cudendo  ,  non  nifi  difficillime, 
in  lebetes  commodae  figurae  redigeretur.  Nifi  obftarent*  quae  modo  di¬ 
ximus  , 


(a)  Musschenbr.  Introdud.  ad  Philof.  nat,  §.  1143.  fqq. 
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ximus,  impedimenta,  quominus  praeftantiffimum  hoc  metallum  fcopo 
noftro  infervire  poffit,  id  etiam  prae  aliis  commodi  haberet,  ut  quamvis 
omnis  generis  fluidis  facile  rodatur,  iis  tamen  noxiam,  vel  faltem  viru¬ 
lentam  inquinationem  non  inferat  j  eft  enim  metallum,  quo  aliud  non 
datur  magis  innoxium  &  falubre.  /Es  campanarum  &  Orichalcum ,  prae¬ 
ter  quod  refpedu  facilis  folubilitatis  ,  &  pronae  ad  arrofionem  indolis , 

iisdem  fere  cum  Cupro  incommodis  premantur,  huic  quoad  vim  cohae¬ 
rentiae  cedunt.  /Es  campanarum  nonnifi  fullone  in  formas  terreas  figura¬ 
tur ,  &  (1  pro  olla  noftra  conflanda  eligitur,  craffitie,  pro  varia  ejus  ca¬ 
pacitate»  fex  lineas  vel  ultra  aequet  oportet.  Haanii  olla,  menfurae  tan¬ 
tum  unius  cum  dimidia  capax,  ponderis  eft  quinquaginta  librarum,  craf« 
firiei  pollicis  integri.  Orichalcum  vulgare,  dum  frigidum  eft,  malleo  qui¬ 
dem  facile  cedit,  cudendo  tamen  in  formam  lebetis  tam  infignis  craffitiei 
non  efFormari  poffet;  quodfi  vero,  pro  augenda  cohaerentia,  cum  dicla 
in  praecedenti  paragrapho  Zinci  quantitate  coiliquefcas,  adeo  rigidam  fit 
&  intradabile  ,  ut  neque  malleo  formari  amplius,  nec  torno  elaborati 
poffit. 

§.  XII. 

Commodiffimum  e  fle  videtur  Cupri  tractabilitatem  cum  infigniori 
Ferri  robore  ita  combinare,  ut  hoc,  dum  ollae  majorem  foliditatem  con¬ 
ciliat  ,  facili  &  exquilitae  efformationi  non  fit  impedimento.  Id  eo  feli¬ 
ciori  eventu  fieri  pofle  admodum  credibile  eft,  cum  molliorum  metallo¬ 
rum,  Auri  verbi  gratia,  Argenti  &  Cupri  infignis  dudilitas  cohaerentiae 
momentum  ,  quale  per  experimenta  invenitur,  imminuere  videantur. 
Quamvis  enim  haec  omnia  rigidius  Ferrum  tenacitate  8c  dudilitate  mul¬ 
tum  fuperent,  cum  frigida  quoque,  antequam  fifluras  agant ,  vel  penitus 
rumpantur ,  fe  faepiffime  in  contrarias  dirediones  fledi  refledique ,  & 

mallei  ope  in  laminas  tenuiffimas  extendi  patiantur ,  qua  dote ,  etfi  Au¬ 
rum  imprimis  adeo  excellit  ,  ut  corporum  in  partes  minutiffimas  divifi- 
bilitatem  mirandis  exemplis  illuftret,  pondere  tamen  quadruplo,  &  pro¬ 
ximum  quoad  dudilitatem  Argentum ,  duplo  quam  Ferrum  minori  rum¬ 
pitur.  Rem  ipfam  autem  fic  fe  habere  probabile  eft,  ut  Aurum,  quoad 
vim  cohaerentiae  abfolutam ,  reliquis  metallis  omnibus  antecedat ,  fequa- 
tur  Argentum,  dein  Cuprum,  Ferrum,  Orichalcum,  Chalybs  mollis  & 
temperatus.  Principis  quod  dicunt  Metallum,  iEs  campn narum,  alia: 
Duriora  enim,  quae  dudilitate  &  malleabilitate  deftituta  funt,  a  ponderi¬ 
bus  appenfis  momento  rumpuntur,  ut,  antequam  ruptura  ipfa  contin¬ 
gat 
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gat  in  metalli  fubftaittia  ,  vel  forma  vix  ulla  efficiatur  mutatio;  in  re¬ 
liquis  dudilioribus  actio  ponderis  fucceffiva  locum  habet,  ita  quidem  ut 
bacilli  metallici  in  parte  aliqua  minus  refiftente  primum  ad  directionem 
potentiae  trahentis  in  longitudinem  extendantur,  extenfa  eadem  ratione, 
ac  fi  mallei  idibus  diu  vexarentur,  lenfim  rigeant,  tandem  rumpantur,  quo 
fado  in  rupturae  vicinia  bacillus  in  figuram  cuneiformem  ,  vel  pyramida¬ 
lem  plus  minus  protractus,  &  ipfius  rupturse  area  fedione  bacilli  inte¬ 
gri  transverfa  longe  minor  deprehenditur»  Videntur  adeo  in  liifce  me¬ 
tallis  duae  conditiones  obtinere  ,  una  ubi  vi  trahenti  cedunt,  altera  ubi 
ad  maximum  rigiditatis  gradum  pervenerunt,  8c  potius  rumpuntur 7 
quam  ut  fefe  ultra  extendi  in  longitudinem  patiantur.  In  abfoluta  ergo 
-  fingolorum  metallorum  cohaerentia  aefti  manda  calculus  fecundum  aream 
rupturae  redius  forte,  quam  ex  bacilli  ad  experimentum  adhibiti  craffi- 
tie  iniretur:  Quodfi  vero  eorumdem,  quam  ad  ufuni  adhibita  cuicumque 
potentiae  diftendenti  opponunt,  relidentia  dijudicanda eft,  nifi  extenfio  in 
longitudinem  quocumque  tandem  modo  impediri  poffit,  eam  ponderi* 
quoappenfo  protrahuntur  primum,  poftea  rumpuntur,  refponfuram  e  ile , 
facile  patet»  I11  majoribus  bacillis,  habita  craffitiei  ratione,  pro  ruptu¬ 
ra  efficienda  majori  pondere  opus  fore,  utut  probabile  videatur,  experi¬ 
mentis  deficientibus  affirmare  temerarium  ,  tentaminibus  eruere  &  deter¬ 
minare  operae  pretium  e  flet.  In  praxi  enim  magni  omnino  momenti  et 
fet  non  folum  cohaerentiam  metallorum  refpedivam,  pro  data  aequali  di- 
verborum  craffitie  ,  fed  &  Angulorum  pro  valde  diverfa  bacillorum 
mole,  cognovifle.  Plura  fane  in  hoc  capite  eruenda  reflant.  Mus» 
schenbroeck  varias  metallorum  fufione  fadas  mifcelas  indefeflb 
labore  examinavit,  multas  etiam,  quae  vix  unquam  in  ufunt  vocan¬ 
tur:  poflet  huic  examini  aliud  circa  varia  metalla  ferrumine  conglutinata 
fubjungi ,  ut  inde  appareret,  quonam  eventu  rigidiora  cum  magis  du di- 
libus,  Ferrum  verbi  gratia  cum  Cupro,  copularentur;  etenim  non  inep¬ 
tum  videtur  fufpicari  conjundorum  cohaerentiam  majorem  fore  ,  quam 
quae  ex  duda  finguiorum  feorfim  computatse  cohaerentiae  fumma  obtineret. 
(Quidquid tamen  iit,  opportunum  faltem  erit,  cum  Ferrum  pro  digeflore 
inde  formando,  ob  varias ,  quas  jam  diximus  rationes,  folum  adhiberi  non 
poffit ,  illud  augendae  foliditatis  ergo  Cupro  fuperaddere  &  circumponere* 
Quo  modo  hoc  fiat  ex  fequentibus  apparebit, 

§.  XIII. 

Digeftoris  Conformatio  ex  adjedis  ad  calcem  libelli  iconibus;  earum- 
que  explicatione  absque  difficultate  intelligetur :  Hic  tamen  circa  Fabri - 

B  cam 


IO  *££» 

r#?#  nonnulla  praemonete  confultum  videtur.  Miffis,  quae  ipfe  P  a  pintjs 
de  hac  re  tradidit,  &  alii  poli  eum  annotarunt,  eas  praecipue  apparatus 
formas  hic  defcribere  lubet,  in  quibus  cum  commoditate  foliditas  optime 
conjunda  videtur.  Plura  hujusmodi  vafa  variae  magnitudinis  &  ftrudu- 
rae  pro  vario  ufu  parata  habeo ;  in  omnibus  ipfa  olla  figurae  eft  cylin¬ 
dricae,  infra  fundo  munita,  fuperne  aperta ;  clauditur  operculo  plano,  cu¬ 
jus  diameter  eam  ollae ,  cujus  margini  accuratifiime  applicatur ,  aliquan¬ 
tum  fuperat :  Sed  de  lingulis  ipeciatim  erit  dicendum. 

§.  XIV, 

Quae  unicuique  experimentorum  generi  optime  conveniat  laminarum 
■olla  crajjities ,  ne  displofionis  periculum  fit  metuendum,  hic  loci  ad  un¬ 
guem  determinare  difficile  eft  ;  eam  ultra  quam  par  eft  augere  metalli 
inutile  difpendium,  &  varia  in  ufu  incommoda  parit.  De  metalli ,  quam 
vaporum  elafticitati  opponit,  refiftentia  ,  in  praecedentibus  jam  quaedam 
monuimus  5  auda  cum  increfcente  calore  vaporum  &  liquidi  in  olla  in- 
cluforum  preffio  in  fequentibus  illuftrabitur ;  Generaliora  tantum  hic  lo¬ 
ci  adducere  animus  eft. 


.  $.  XV. 

Quo  majora  funt  vafa  eo  majorem  potentiae  intus  prementi  refiften- 
fiam  opponant  oportet ;  crefcit  enim  momentum  preffionis  pro  ratione 
^udae  parietum  ollae  fuperficiei.  Si  duo  fint  diverfae  magnitudinis  cylin¬ 
dri ,  in  quibus  liquores,  quos  inclufos  coercent,  quoad  naturam,  calo¬ 
rem,  elafticitatem  inter  fe  conveniunt,  preffio,  quam  in  determinatae  mag¬ 
nitudinis  aream  exercent ,  in  utroque  cylindro  eadem  erit ;  eo  intenfior 
vero  in  totam  majoris  ollae  fuperficiem  ,  quo  illa  ejusdem  magnitudinis 
areas  numero  plures  continet  :  Omnes  enim  metalli  partes  inter  fe  co¬ 
haerent,  &  quo  plura  funt  punda  ,  quae  inclufi  five  liquidi  live  vaporis, 
quaquaverfum  prementis,  impulfum  fuftinent,  eo  majori  unumquodque 
molimine  ad  rupturam  urgetur.  Ipfae  ollarum  fuperficies  laterales,  cum 
cylindricae  fint,  in  ratione  altitudinum  &  diametrorum  increfcunt ,  &  in¬ 
de  regulae  de  augendo  pro  ratione  capacitatis  robore  deducendae  funt :  Ita 
tamen,  ut  in  laminarum  metallicarum  conveniente  eraffitie  determinanda 
auda  tantum  vafis  diameter,  altitudo  non  item,  in  cenfum  veniat.  Poteft 
enim,  qui  ollam  format  cylindrus,  fedionibus  transverfis  tanquam  in 
plures  annulos,  five  minoris  altitudinis  cylindros,  divifus  concipi,  quo¬ 
rum 
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rum  quivis  ea  tantum  vi ,  quae  propriae  altitudini  &  peripheriae  amplitu¬ 
dini  proportionata  eft ,  fecundum  longitudinem ,  vel  in  dire&ione  ad  fe~ 
dionem  trans verfam  perpendiculari  ad  rupturam  urgetur  ,  &  pro  uno¬ 

quoque  cylindro  femper  eadem  itaaiiet,  iive  plores  numero,  fi  ve  paucio¬ 
res  fibi  invicem  fuperimpofiti  adiint.  Nifus ,  qui  vafa  fecundum  (ediones 
transverfas  rumpere  tendit,  areis  fundi  &  operculi  femper  refpondet,  & 
fimul  refpedu  contra  nitentis  molis  metallicae  debilior  eft,  quam  qui  pa¬ 
rietum  lateralium  fifluras  fecundum  longitudinem  molitur, 

§.  XVI. 

Sufficit  plerumque  ejusmodi  operationes,  quarum  eventus  incertus 
eft  ,  tentando  cum  parca  materiarum  quantitate  inftituilfe ;  &  huic  fco- 
po  parva  capfula ,  pollicaris  tantum  diametri,  &  duorum  circiter  polli¬ 
cum  altitudinis,  apprime  refpondent,  quae  ex  laminis  orichalceis,  five  cu¬ 
preis  ,  unam  lineam  cum  dimidia  ,  vel  duas  lineas  crafiis ,  (  hic  enim  in 
excelfu  peccare  magni  momenti  non  eft)  facile  efformantur  &  folidif. 
lime  conferruminantur.  Ut  operculum  olite  vi  adigi  pollit,  ambo  col¬ 
locantur  in  fibulam  ferream  ftapedis  fimilem,  bafi  orbiculari  inftrudam, 
fuperius  arcuatam,  foramine  cochleato  pertufam ,  per  quod  cochlea  mas 
in  operculi  centrum  defcendit.  Cochleam  inter  &  operculum  lamina  or¬ 
bicularis  ferrea  ponitur,  ne  mollius  Orichalcum  vel  Cuprum  a  Ferri  ri¬ 
gidioris  ,  quae  cum  preffione  fiunt ,  rotatione  &  fridione  laedatur. 

§.  XVII. 

Quod  majori >  menjura  vafa  attinet?  dtverfa  funt  methodi ,  quibus 
Cuprum  in  formae  laudatae  ollas  redigitur?  eaedem  tamen  plus  minus  la¬ 
bor  io  ftc  &  incommodis  obnoxiae:  Dicam  quas  ipfe  tenta  verim;  quivis, 
cui  imitari  volupe  eft ,  pro  officinarum  opportunitate  &  artificum  dexte¬ 
ritate  commodiffimam  feligat.  Infignis  Cupri  dudilitas  non  impedit, 
quo  minus  difficile  fit  fufficientis  craffitiei  ollas  ex  folida  maffa  cudendo 
eftormare:  Hinc  minora  faltem  vafa ,  trium  vel  quatuor  pollicum  dia¬ 
metri,  ex  laminis  planis,  linearis  minimum  craffitiei,  ferrumine  duro 
orichalceo  conglutinatis  ,  conficienda  curavi  ,  pro  fundo  tamen  du¬ 
plicata  ,  vel  duplae  craffitiei  lamina  fuit  adhibita  ,  ut  ipfe  elfet  fo- 
lidior,  &  cum  tubo  cylindrico  ampliori  fuperficie  cohaereret.  Duae  fic 
fiunt  metallicarum  laminarum  futurae ,  una,  quam  modo  dixi,  cylindri 
cum  fundo  ,  altera,  qua  duo  laminae  quadrangularis  in  cylindri  formam 

B  2,  convolutae 
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convolutae  latera  fibi  invicem  applicantur,  quarum  utraque  ferrumine  vel 
glutine  metallico  denfanda  eft  ,  ut  partes  componentes  in  unam  quali  & 
uniformem  maffam  coalefcant.  Id  utut  omni,  qua  fieri  poteft,  folertia 
efficiatur,  fufpicio  tamen  eft,  conjundionem  non  femper  adeo  exquifi- 
tam  fore ,  ut  in  futuris  idem ,  qui  in  folido  metallo ,  cohaerentiae  gradus 
obtineat.  Haec  difficultas,  quae  in  minoribus  ollis  non  adeo  magni  mo¬ 
menti  eft  ,  cum  vafbrum  capacitate  ,  &  au&a  laminarum  metallicarum 

craffitie  increfcit  ,  &  fi  ollam  ex  laminis  conferruminatis  paras,  penitus 
eludi  nequit :  Expedit  tamen  in  hoc  cafu  exquifitioris  ftrudurae  ope  ei , 
quantum  quidem  fieri  poteft,  imminuendae  operam  navare.  En  metho¬ 
dum,  quam  faufto  fuecellu  tentatam  vidi.  Loco  unius  craffioris  cylindri 
fiant  duo  ex  tenuiori  lamina  fingulatim  convolvendi,  &  orichalco  confer¬ 
ruminandi,  quorum  alter  altero  diametrum  tanto  minorem  habeat,  ut  in 
majori tanquam  in  vagina  fufcipi  pollit,  ejufdemque  capacitatem, quantum 
fieri  poteft ,  exade  repleat  j  amborum  futurae  libi  invicem  ex  oppolito 
obvertantur,  &  quod  inter  interioris  tubi  externam  &  exterioris  inter¬ 
nam  fuperficiem  fpatium  manet,  ferrumine  duro  itidem,  fed  magis  flu¬ 
xili  ,  liquando  in  igne  ad  legem  artis  adimpleatur ,  quod  dum  fit  ,  ea¬ 
dem  opera  fimul  etiam  fundus  agglutinari  poteft 

§.  XVIIL 

Diffitendum  omnino  non  eft ,  quae  cudendo  ex  integra  cupri  majja  et 
formantur  ollae,  pro  folidiffimis  effe  habendas  ;  fed  etfi  hac  ratione  pa¬ 
rari  quidem  poffint,  easdem  tamen,  in  majoribus  officinis  rudiori  tan¬ 
tum  modo  inchoatas,  ulterius  perficere,  rotundare,  intus  complanare, 
expolire,  non  leves  difficultates  parit.  Oportunior  eft  alia  facilioris  exe- 
eutionis  methodus ,  quoad  operis  foliditatem  modo  di&ae  vix  inferior.  Fiat 
ex  integra  maffa  tubus  cylindricus ,  ese  ,  quae  requiritur ,  amplitudinis 
&craffitiei,  margo  inferior  ad  altitudinem  dimidii  circiter  pollicis  intror- 
fum  retundatur,  ut  fundo  ferrumine  firmando  fulcimentum  praebeat.  Ta¬ 
lis  cylindri  utrinque  aperti  multo  facilior  eft  fabricatio ,  quam  fi  alterutra 
apertura  claufa  eft  ,  &  annulus  introrfum  recurvus  fundo  contranitenti 

tanta  vi  refiftit,  ut  absque  folidi  metalli  ruptura  extrudi  non  pollit. 

§.  XIX. 

Quicunque  tandem  in  fabricanda  olla  ftru&urae  modus  placeat,  op¬ 
portunum  femper  eft  ,  fi  eas  minima  menfurae  excipias,  cylindros  ro- 

buftis 
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budis  circulis  ex  ferro  bonae  notae  cufis  circumdare  &  munire  ,  Sc  cupri  Tab. 
interiorem  capfulam  ita  coercere,  ut  absque  ferri  ipfius  ruptura  extendi,  Fls* 
mutari ,  fiffuras  agere  nequeat.  Quamvis  enim ,  uti  ex  iconibus  patet , 

&  ex  rei  ipfius  conditione  facile  intelligitur ,  non  omnis  cupri  fuperficies 
externa  ferro  obtegatur ,  fed  inter  binos  quosque  ferri  circulos  mollioris 
metalli  fpatium  intermedium  nudum  relinquatur:  Hoc  tamen  absque 
pnevia  extenfione  fiffuras  non  agit;  extenfio  autem  non  facile  locum  in¬ 
venit,  nifi  partes  vicinae  ad  aliquam  faltem  diftantiam  cedant  &  in  eon- 
fenfum  trahantur ;  id  autem  quo  minus  fiat,  circuli  ferrei  cum  ipfa  cupri 
fubdantia  ferrumine  uniti  maximopere  obdant.  Quo  fimul  &  fundus  olla 
eo  fecurius  coerceatur ,  efficitur ,  fi  vel  annulus  itidem  ferreus ,  ad  in¬ 
fimi  circuli,  cum  quo  cohaeret,  oram  inferiorem  transverfim  ,  lateribus 
planis  fundo  capfulae  parallele  adaptatur,  &  uti  cum  circulis  furfum  ere¬ 
dis  omnibus  fieri  oportet,  ferrumine  firmatur  ;  vel  bacilli  ferrei  plano- 
quadrati,  fefe  in  crucis  formam  decuffantes,  &  eadem  ac  annulus  ratione 
applicati  partem  infimam  muniunt.  Cylindrus,  fundus,  circuli  ferrei, 
quamvis  fingulorum  fabricam  &  conjundionem  perfpicuitatis  ergo  fpecia- 
tim  defcribere  neceflarium  fuerit,  omnia  eodem  igne,  eademque  opera 
ferrumine  fimul  conglutinantur. 


§.  XX. 

Reftat  de  operculi  Jlru&ura  ejusdemque  cum  olla  coagmento  dicere. 

Hic  loci  ante  omnia,  quoad  vaforum  capacitatem,  in  genere  annotari  mere¬ 
tur  ,  amplitudinem  non  ultra  neceffitatem ,  fed  cylindri  altitudinem  potius 
augendam  effe ;  etenim  cum  auda  apertura  etiam  difficultas  eam  cum 
operculo  exquifite  adaptandi  &  claudendi  increfcit.  Quae  pro  ufu  culina» 
ri  &  do  medico  parantur  ollae  ,  diametrum  fex  vel  feptem  pollices  exce¬ 
dentem,  fi  altitudo  decem  vel  plures  pollices  aequet,  vix  unquam  requi¬ 
runt.  In  omnibus  autem ,  ut  operculum  ea ,  quae  pro  coercendis  ingen¬ 
ti  elafticitate  prementibus  vaporibus  neceffaria  ed,  accuratione  applicari 
podit,  margo  ollae  fuperior  torno  quam  perfediffime  ed  applanandus  & 
rotundandus.  Ipfum  operculum  planum  ed ,  &  in  utroque  latere  ,  prope  Tab.I 
peripheriam  ,  annulum  folidum  ,  planum  agglutinatum  habet  ;  in  4l” 
fuperiore  quidem  robudum  ferreum  (B.  B. ),  qui,  quo  minus  cuprea  la¬ 
mina  a  ferramentis,  cochleis  imprimis  operculum  contra  ollam  appri¬ 
mentibus,  laedatur,  vel  intequabili  fimul  &  violenta  earumdem  preffione 
infledatur,  obdat;  in  inferiore  latere  fubtilior  orichalceus  annulus  (c.  c.  ) 
prominet,  in  quo  crena  circularis,  in  fundo  plana,  angulata  excavatur  , 
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quae  margini  ollae,  cui  excipiendo  deftinata  eft,  exade  refpondeafc.  Ori¬ 
chalcum  torni  csefionem,  adeoque  &  fulci  accuratam  effbrmationem,  mul¬ 
to  facilius,  quam  cuprum  admittit,  quae  ratio  ed,  cur  confultius  videa¬ 
tur  modo  dictum  circulum  ex  Orichalco  conficere.  Sed  utcunque  hae 
partes  fibi  invicem  diligenter  adaptentur ,  exade  tamen  exitum  vaporibus 
diftendentibus  non  praecludunt,  nifi  corpora  molliora  interponas,  quae  ni- 
fu,  quo  operculum  ipfum  ollae  adigitur,  comprimuntur,  &  omnia  inter- 
{titia  penitus  denfant.  Huic  intentioni  inferviunt  comitii  ex  charta  erat 
fi  ori ,  plumbo ,  Jlanno  Malaccenji ,  quod  Anglico  plerumque  mollius  ed, 
corium,  quia  calore  aquae  ebullientis  corrugatur,  non  convenit.  Qui 
ex  charta  parantur  annuli,  fi  aqua  irrorati  madent,  operculi  cum  olla 
junduram  bene  obturant,  &  cum  in  fulco  vel  crena  operculi  immerfi  a 
dilaceratione  tutelam  inveniant ,  diu  integri  fervari  &  repetitis  vicibus 
ufui  infervire  poliunt ;  ftannei  tamen  vel  plumbei,  a  ftannario  vel  torna- 
tore  facili  opera  efformandi,  plerumque  praedant,  fed  vel  hifce  chartam 
emporeticam  fimplicem  fuperimponere  omnino  prodeft  ;  prodeft  etiam 
pro  claufurae  accuratione  operculum  in  eodem  femper  fitu  applicare,  quo 
fcopo  nota  eft  incidenda,  vel  ftyli  fpecies  intus  firmanda,  quae  applica¬ 
tionis  modum  oftendat  fimul  atque  dirigat. 

§.  XXL 

Quo  majora  funt  opercula,  eo  majori  utique  vi  ollae  adigenda  funt, 
ne  vel  vapores  minus  bene  coerceant,  vel  ipfa  nifu  ,  cui  fuperando  im¬ 
paria  funt,  dejiciantur:  Hinc,  quam  fupra  pro  parvis  ollis  claudendis  ad¬ 
hibui  ,  &  quam  alii  illi  analogam  operculum  unica  tantum  in  centrum  ejus 
defendente  cochlea  apprimendi  laudarunt ,  methodus ,  majoribus  vafis  minus 
congrua  videtur,  cum  etiam  ob  alias poftmodum  adducendas  rationes  com¬ 
modum  fit  fpatium  operculi  medium  liberum  confervare.  Placuit  ejus  lo' 
co  mox  deferibendum  apparatum  adhibere.  Circulorum  ferreorum ,  qui 
capfulae  cupreae  coercendae  inferviunt,  fupremus  reliquis  aliquantum  for¬ 
tior  conficitur,  &  in  ambitu  ejus  ad  aequales  diftantias  tres  prominen¬ 
tiae  (a.  a.  a.)  fere  circulares,  lata  bafi  adhaerentes,  efformantur,  foramini¬ 
bus  pertundendae ,  in  quorum  quovis  cochlea  profunda  femina  exfcinditur8 
Margo  capfuLz  cupreae  tres  circiter  lineas  fupra  modo  didtum  circulum  af- 
cendit ,  &  ad  latus  externum  ejusdem  altitudinis  circulum  cupreum  adfer- 
ruminatum  habet ,  cujus  inferiori  'margini  margo  circuli  ferrei  fuperior  in¬ 
fidit  ,  ut  eo  immobilior  retineatur  ,  nec  cochlearum  violentia  e  fede  fua 

ullo 
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ullo  modo  removeri  queat.  Paratur  infuper  alius  annulus  ferrem  ,  planus  9 
fortis,  mobilis,  operculo  imponendus,  vel  lamina  circularis  (  C.  C.  C.)  craf- 
fa ,  robufta ,  tribus  kidem  orbiculis ,  (  b.  b.  b. )  foraminibus  pertufis  ,  & 
brachiorum  in  modum  exftantibus  inftru&a,  fupra  operculum  ita  collocan¬ 
dus,  ut  orbiculorum  foramina  iis,  quae  in  circuli  marginalis  prominentiis 
pertufa  &  in  cochleae  formam  excifa  funt,  refpondeant,  &  cochleis  ma¬ 
ribus,  (c.  c.  c.  )  quibus  operculum  magna  vi  fuper  cylindri  marginem  de¬ 
primi  poffit,  excipiendis  inferviunt,  Alius  adhuc,  praecedente  commodior, 
&  maximae  diametri  vafis  praeprimis  accommodatus  apparatus  fequentem 
in  modum  conficitur.  Circulus  ferreus  fuperior  marginalis  quatuor  in  am¬ 
bitu  ad  aequales  diftantias  diftributis  protuberantiis  quadrangularibus, 
oblongis  inftru&us  eft.  Operculo  imponitur  annulus  ferreus  ,  robuftiffi- 
mus ,  formae  quadrilaterae  C  D.  D.  D.  D.  )  in  cujus  ambitu  locis  inter 
binos  quosvis  angulos  intermediis  cochleae  (F.  F.  F.  F.  )  vertuntur;  ex 
ipfis  vero  quatuor  ,  protradis  aliquantum ,  ultra  operculi  ambitum  ex¬ 
ftantibus,  truncatis  angulis  totidem,  firmiffime adhaerentes  unci  (E-  E.  E.) 
introrfum  recurui  defcendunt.  Spatia ,  quae  inter  circuli  marginalis  pro¬ 
tuberandas  intermedia  funt  &  magis  deprefla,  uncis  libertatem  conce¬ 
dunt  infra  circuli  marginem  inferiorem  defcendendi ,  quo  fado  annulus 
ita  convertendus  eft ,  ut  unci ,  aequabiliter  adadis  cochleis  contra  promi- 
minentias  applicentur,  &  operculum  ope  cochlearum  ,  quae  in  annui um 
ferreum,  planum,  operculo  agglutinatum  defcendunt,  ingenti  vi  in  ol¬ 
lam  deprimatur.  Pofteriorem  hunc  ferramentorum  apparatum  ita  defcrip- 
fi,  qualem  primum  conficiendum  &  depingendum  curavi:  Sed  id  hic  no¬ 
tandum  eft,  difficile  omnino  effe  recurva  uncorum  plana,  circuli  ferrei 
proeminentiis  infiftentia,  limando  ita  accurate  adaptare,  ut  omnes  aequali 
vi  apprimantur ,  quod  nifi  fiat ,  uncorum  tantum  duo  vel  tres ,  omnem  , 
vel  multo  maximam  faltem  preffionis  vim  fuftinent.  Menfa,  utut  quatuor 
pedibus  inftruda,  nifi  omnes  aequalem  longitudinem  habeant,  &  fuperfi- 
ciei  planae  infiftant,  duobus  tantum  vel  tribus  fuffulcitur,  &  titubatio¬ 
nem  admittit.  Parva  quidem  inaequalitas  ope  interpofiti  ollae  cum  oper¬ 
culo  commi  durae  annuli  plumbei  corrigitur ;  fed  omnes  hujusmodi  difficul¬ 
tates  optime  evitantur,  fi  mutatis  mutandis,  loco  quadruplae,  tripartita 
proeminentiarum  &  uncorum  divifio  adhibetur,  &  ubicunque  vaforum 
amplitudo  id  requirere  videtur,  fex  vel  plures  in  trianguli  vel  circuli 
ferrei  ambitu  cochleae  diftribuuntur. 


Tab. 

B. 


§.  XXIL 


§.  xxri. 

Haec  praecipua  fimts  quae  fi  cum  iconibus  conferas,,  totius  appara¬ 
tus  ftruduram,  uti  quidem  exiftimo ,  fatis  bene  illuftrant,  acceflbria 
quaedam ,  pro  ufu  generali  minus  neceflaria ,  vel  faltem  uon  aeque  elfen- 
tialia ,  hinc  inde  intercalanda  venient  Id  unicum  hic  adhuc  monendum 
eft,  vafa  haec,  quae  ului  cuiinari  vel  pharmaceutico  deftinata  funt ,  in¬ 
tus  Jianno  puro ,  vel  fi  exquifitiffimam  munditiem  &  elegantiam  quaeras , 
&  acida  vegetabilia  ,  de  quorum  arrofione  a  ftanno  non  omnis  abeft  fu- 
(picio,  infundere  lubeat ,  argento  probe  obducenda  elfe.  De  furnis,  cum 
qui  hisce  vafis  optime  conveniant,  fimplices  tantum,  anemii,  intelledu 
difficile  non  fit,  feorfum  agere,  ne  tradatio  nimis  prolixa  fiat,  fuper- 
fedemus.  Ignis  pabulum,  cui  carbones  unice,  vel  faltem  optime  infer- 
viunt,  majoribus  vafis  in  circumferentia  aliqua  parte  melius,  quam  a 
fundo  applicatur  ;  illud  in  toto  lebetis  ambitu  circumponere  non  eft  ne- 
ceflariumu 


§.  XXIIL 

Jam  ordo  tradationis  id  exigere  videtur ,  ut  cognita  Digeftoris  ftru- 
dura  ,  primum  ejus  ejfe&us  phyficos  geney^aliores  perpendamus  ;  videamus 
poftea,  qua  ratione  iidern  ad  praxin  Sc  commoda  nonnulla  vitae  humanae 
convertantur.  Olla  noftra  id  cum  vafis  culinaribus  &  aliis  quibuscun- 
que  commune  habet ,  ut  fluidis  recipiendis  inierviat;  haec  tamen  talis 
natura  fi nt  oportet,  ut  ei  immilfa  pura  fervari  poffiut,  nec  lebetis  fub- 
ftantiam  rodendo  inquinentur  :  Privum  autem  eft  Digeftori  operculo  & 
reliquo  apparatu  inftrudo  liquidum  ita  coercere,  ut  ejus  evaporationem, 
quamvis  ad  infignem  caloris  gradum  incalefcat,  penitus  impediat.  Eos 
inter,  qui  ufibus  communibus  inferviunt,  liquores,  primaria  utilitate 
aquam  prgeftare ,  &  fimul  menftruum  maxime  univerfale  praebere,  nemo 
ignorat:  Gonfultum  ergo  videtur,  quid  huic  imprimis  Digeftori  inclu- 
fae,  admoto  igne,  contingat,  accuratius  inquirere  i  de  aliis  dein  liquo¬ 
ribus  ,  Sc  materiebus  in  olla  tradandis  nonnulla  faltem  ipeciminis  loco 
fuperaddere. 

§.  XXIV. 

Aqua ,  fi  in  vafe  aperto  igni  exponitur  ,  uti  quaecunque  alia  liquida 
facere  (olent,  eum  forbet,  fenfim  incalefcit,  ebullit.  Dicitur  ebullire , 

quando 


17 

quando  tantam  ignis  quantitatem  haufit ,  ut  eas ,  quse  a  materia  fubtus 
ardente  continuo  flumine  quaquaverfum  expelluntur ,  &  vaforum  etiam 
parietes  perreptant ,  particulas  igneas  ulterius  retinere  nequeat  ,  quin 
fuperata  ea  ,  quam  ipfe  particulae  aqueae  fefe  ad  mutuum  contadum  tra¬ 
hentes,  &  major  adhuc  incumbentis  atmofphserse  nifus,  opponunt,  refi- 
ftentia,  peream  mediam  prorumpant,  bullas  &  fpumam  elevent ,  poftea 
in  auras  diffipentur.  Videtur  adeo  aqua  certam  materiae  igneae  quantita¬ 
tem  in  fe  lufcipere  pofle ;  nam  antequam  ea  colleda  eft ,  utcunque  vi¬ 
vido  urgeatur  igne ,  ebullitio  non  contingit  ;  qui  poft  hanc  periodum 
denuo  accedit  ignis,  nifi  prius  iterum  quodammodo  refriguerit  liquor, 
fedem  in  aqua  non  figit ,  neque  eam ,  tefte  Thermofcopio ,  ad  majorem, 
quam  quo  primum  ebulliverat  gradum,  incalefcere  facit,  fed  reda  tranfit, 
avolat  Ipfum  tamen  ebullitionis  punitum ,  fi  ad  determinatam  Thermo- 
fcopii  menfuram  examinatur  ,  non  femper  in  eumdem  caloris  gradum 
incidere,  innumeris  fere  obfervationibus  condat;  eft  enim  adeo  variabi¬ 
le,  ut  aquse  ab  igne  faturatio  nunc  citius,  modo  tardius  eveniat,  prout 
conditiones  nonnullae  externae  mutantur,  etfi  eadem  femper,  puriffima 
nempe ,  falibus  vel  aliis  extraneis  non  inquinata  aqua  ad  experimenta  ad¬ 
hibeatur.  Ipfe  hae  conditiones,  a  quibus  aberrationes  pendent,  talis 
naturae  funt ,  ut  omnes  tandem  ad  audam  vel  imminutam  atmofph&r& 
prejjlonem ,  tanquam  caufam  primariam,  nos  deducant;  minor  enim  fem¬ 
per  deprehenditur  calor  ebulliens,  fi  nifus  atmofphaerae,  five  natura  five 
arte,  imminuatur.  Ex  hoc  principio  Fahrenheit  talem  Thermometro- 
rum  conftrudionem  propofuit,  quae  praeter  aeris  temperiem  etiam  atmo¬ 
fphaerae  preffionem  menfurarent,  &  Barometrorum  locum  fupplere  pol¬ 
ient  (a).  Kraftius  experimento,  ubivis  facile  repetendo,  docuit  aquam 
in  eodem  loco  ab  ebullitione  plus  calere,  fi  Mercurius  in  Barometro  ma¬ 
gnam  altitudinem  attingit,  quam  fi  humilius  defcendit  ( b ).  In  diverfis 
autem  locis,  qui  quoad  elevationem  a  centro  globi  terraquei  adeo  inter 
fe  difcrepant ,  ut  notabilis  inde  &  conftans  quoad  Mercurii  in  Barometro 
altitudinem  diferepantia  producatur ,  infignes  femper  caloris  ,  quo  aqua 
in  uno  vel  altero  ad  ebullitionem  perducitur ,  differentfe  ob fervantur  5 
nam  quo  humilius  eft  folum,  eo  Mercurius,  in  Barometro  teque  aeri  ex- 
pofito,  ac  in  Thermornetro  aquae  ebullienti  immerfo ,  altius  furgit;  con¬ 
tra  in  locis  fublimioribus.  Efec  differentia  tanta  eft,  ut  obfervante  Se- 
condat  de  Montesquieu  aqua  ad  ebullitionem  perduda  in  cacumine 

C  montis  . 

«)  Philofophical  Transad.  abridged  by  Martin.  T,  VI.  Vol.  II.  p4  2g.  N.  j&S* 
(b)  Commem,  Petropolit.  T.  IX.  p.  242, 
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montis  Pic  du  Midi  ig  gradibus  Fahrenheitianis  minus  caleat  ,  quam 
in  urbe  Bagneres  (a).  Cassinus  in  vertice  montis  Canigou ,  flante  mer¬ 
curio  ad  altitudinem  20  pollic.  2  lin.  calorem  ebullientem  9  grad.  Ther- 
mometri  Reaumuriani  minorem  invenit,  quam  ad  maris  littus ,  ubi  Mer¬ 
curii  altitudo  2g  poli.  2  lin,  parili  aequabat  (Jb ).  Quod  natura  fieri  ob- 
fervatur ,  ars  antliae  pneumaticae  ope  facillime  imitatur  ,  cum  nempe  gra- 
datim  omnis  fere  aeris  preffio  fub  campana  penitus  tollitur  ,  quo  fado 
aqua  ad  gradum  88  tantum  tepens  eodem  modo ,  ac  fi  in  aere  libero  for¬ 
titer  ebulliret,  bullas  protrudit ,  nec  ut  plus  caloris  capiat,  ullo  modo 
•effiet  poteft  (c)e 

§.  XXV. 

Patet  itaque  in  calore  aqua  ebullientis  ejje  aliquod  minimum ,  quod  in 
Vacuo  Royleano  obtinet,  &  infra  quod  defcendere  non  datur,  nifi  aquae 
alia  fubftituas  fluida  5  hoc  putidum  a  particularum  aquearum  mutua  co¬ 
haerentia  potius,  quam  a  quantitate  materiae  dependere  videtur.  Tar¬ 
dius  &  ab  intenfiore  demum  calore  ebullitio  contingit,  fi  ipfius  aquae  cohae¬ 
rentiae  etiam  atmofphaerae  per  gradus  audum  pondus  fodatur,  quod  in 
variis  terrae  locis  varium,  in  locis  vero  maritimis  maximum  eft;  ibi  ea¬ 
dem  aqua  gradu  caloris  212  demum  ad  ebullitionem  pervenit,  cui  in  va¬ 
cuo  gradus  88  fufficiunt.  Haec  in  vafis  apertis  eveniunt  ,  quae  aquae  , 
quam  continent,  liberum  cum  circumpofito,  five  aere  five  vacuo,  com¬ 
mercium  concedunt;  fed  utut  fub  his  conditionibus  ebullitio  femper  tan- 
quam  puntlum  fixum  confiderari  debeat ,  ultra  quod  calorem  augere  non 
datur  :  Pronum  tamen  eft  concludere  ,  eum  audum  fore ,  fi  vel  atmo- 
iphaerae  contranitentis  pondus  aggravandi ,  vel  aliam  aequivalentem  preC» 
Aonem  fubftituendi,  &  ipfam  ebullitionem  impediendi  via  pateat. 

§.  XXVI. 

f 

J 

Ut  hoc  effici  poffit  ipfius  aquae  indoles  commodiffimum  adfert  admi¬ 
niculum.  Corpora  in  genere  omnia  ab  accedente  majore  calore,  tefte  expe¬ 
llentia  3  in  majus  volumen  expanduntur,  quod  phaenomenon  a  Phyficis 

Rare - 

(a)  Philofophical  Transadions  N.  472.  Obfervations  de  Phyfique  &  d’Piifloire 
uaturelle  ,  par  Mr.  de  Secondat.  12.  Paris,  17*50.  p.  107. 

(b)  Hiftoire  de  FAcad.  roy.  des  Sciences.  1740.  p  131. 

W  Mttjficbenbmk  Xntrodudio  ad  Philofophiam  naturalem  >  §.  1475, 
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Rarefia&hnis  nomine  infignitur :  Fluidorum  tamen  ta refodio  ab  eodem 
caloris  gradu,  quam /i 'olidorum ,  longe  inftgnior  ede  videtur,  exemplo  ther- 
motnetri,  ubi  inclufa  liquida  vitrum  expanfione  antecellere  facile  patet» 
Alcohol  Vini ,  audore  Musschenboekio  ,  a  termino  incipientis  in  aqua 
glaciei  ad  ebullitionem  ufque  incalefcens,  intumefcit  f  parte  fui  voluminis. 
Mercurius  ,  Aqua  -§T.  Hoc  dum  contingit  ,  fluida  pro  vario  volati- 
litatis  gradu  ocyus  ferius  in  vapores  elafticos  ,  longe  kteque  fefe  expan¬ 
dentes,  refolvuntur  atque  diffipantur  j  &  qui  ab  aqua  ebulliente  furgit  va¬ 
por,  tantae  eft  elafticitatis  ,  ut  non  obftante  pondere  totius  comprimentis 
atmofphaerae,  in  volumen  14000^  majus  mtumefcat ,  &  ingentibus  machi¬ 
nis  ad  aquam  ex  profundo  hauriendam  ,  vel  in  altum  propellendam,  mo¬ 
vendis  optimo  fucceffu  inferviat  (a)» 

§.  XXVIL 

Facile  credideris  corpora  ad  expanfionem  tantopere  prona,  fi  repagulis 
coerceantur ,  ea  intenfiffimo  nifu  repreffura  &  explofionem  molitura  effe  s 
Docet  id  exemplum  guttas  aqueae  in  fphaera  vitrea  inclufae ,  quae  igni  in- 
jeda  magno  cum  fragore  difpefbitur ;  docent  lapides,  ligna  duriora,  quae  ob 
humidi  ,  quod  includunt ,  in  igne  intumefcentiam  ,  magno  cum  ftrepitu 
crepant,  finduntur,  frufta  &  favillas  explodunt  atque  disjiciunt.  Eam- 
dem  expanfionem  etiam  in  Digeftore  obtinere  rei  conditio  fuadet ,  experi¬ 
menta  comprobant.  Poteris  ollam  vel  aqua  penitus  adimplere,  vel  fpatium 
aeri  &  vaporibus  liberum  relinquere:  In  utroque  cafu,  admoto  ighe,  aquas 
dum  convenientem  naturae  fuae  expanfionem  molitur  ,  magnam  refiftentiam* 
plenariae  rarefadlioni  contranitentem,  inveniet  j  nam  quoad  effe&um  perinde 
eft ,  live  nudis  ubique  ollae  parietibus  coerceatur ,  five  vaporum  in  Elpe¬ 
nore  parte  incluforum  foevitia  reprimatur,  &  quae  occurrunt  differentiae 
tantummodo  prefllonis  gradus  fpedant.  Id  femper  efficietur,  ut  igni,  quo 
minus  aquam  levi  opera  in  bullas  elevet ,  eamque  undatim  quafi  perrep¬ 
tet  ,  turbet  ,  ipfe  avolet ,  libertas  praecludatur,  quod  cum  fit,  ignis  in  ipfa 
aquae  maffa  majori  copia  colligitur  ,  eamque  ad  multo  iutenfiorem ,  quam 
in  aere  libero ,  gradum  incalefcere  facit.  Summum  ,  qui  hac  ratione  in 
aqua  conftipari  polfit,  colorem ,  experimentis  eruere,  fi  non  impoffibile „ 
faltem  temerarium  ,  pro  praxi  vix  ullius  utilitatis  foret :  Id  quidem  expe- 

G  2  rientia 

( a )  Musschinu.  1.  c.  §.  1563*  1471.  Conf,  infra  §.  XIIL 
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flentia  conflat  Stannum  Plumbumque  in  medio  multae  ambientis  aquae  a 
filis  metallicis  pendula ,  forti  Digejlori  inclufa ,  eo  ufque  calefieri  poife  ,  ut 
laquefcant  ;  nec  verifimilitudinis  expers  efl  conjedura  ,  quod  aqua  ad  can¬ 
dorem  ufque  calefieret  ,  fi  in  robufliflimis  vafis  ab fque  rupturae  periculo 
igne  fatis  intenfo  urgeri  poffet :  Pofito  enim  fluidorum  nifum  a  vaforum 
relidentia  continuo  fuperari ,  ut  ebullitio  ,  &  quae  inde  pendet  caloris  li¬ 
bera  diflipatio  impediatur ,  non  facile  rationem  allignaveris  credo  >  cur 
ealefadio  in  intermedio  quodam  pundo  terminum  inveniret.  Aliud  adhuc 
vulgatius  notum  exemplum  efl,  quod,  auda  aeris  incumbentis  preffione, 
fluida  ferius  ebullire ,  &  majorem  ,  quam  in  aere  libero  caloris  gradum 
fufcipere  poffe,  ad  oculum  demonflrat :  Thermofcopia  ex  alcohoie  vini  pa¬ 
rari  poffunt,  quae  calori  ebullitionis  in  aqua  menfurando  inferviunt  ,  fi, 
quod  in  fuperiori  tubi  parte  liquore  vacuum  efl  fpatium,  aere  refertum 
relinquitur ,  qui  poftmodum  in  liquorem  rarefadione  intumefcentem 
premat;  quodfi  vero  aer,  dum  tubus  hermetice  figillatur ,  calore  omnis, 
vel  pro  maxima  faltem  parte  expellitur ,  fpiritus  in  vitro  inclufus  citius , 
quam  aqua  ambiens,  in  bullas  elevatur. 

§.  XXVII I. 

Audus  ultra  ebullitionem  in  aere  libero  calor  ,  &  ingens  vaporum 

pr&cipui  Digeftoris  ope  producendi  ejfe&us  phyfici  funt,  a  quibus 
mendruorum  in  corpora  ollae  inclufa  intenfior  &  velocior  adio,  &  omnis, 
quaecunque  tandem  fit  ,  totius  apparatus  utilitas  &  ufus  unice  deducenda 
videntur.  Quodfi  vero  in  his ,  uti  in  aliis  fimilis  naturae  operationibus , 
adaequatum  ignis  regimen  &  determinatus  coloris  gradus  requiritur  ;  cum 
vel  defedus  codionem  infufficientem  ,  exceffus  noxiam  materiarum  alte- 
rationem ,  amarorem  &  empyreuma  producat  :  Magni  fane  momenti  erit 
pro  obfervationibus  menfuram  quaerere ,  quae  theoriae  fuperflruendae  fun¬ 
damentum  ,  in  praxi  vero  rudioribus  etiam  manududionem  praebeat. 

§.  XXIX. 

Vix  dubium  efl  calorem  &  prejjionem  vaporum  pari  paffu  ambulare  j 
preffio  enim  calorem,  fuimet  caufam,  tanquam  effedus  fequitur,  ut  illa 
auda  hic  quoque  intendatur,  &  fi  femel  perfpeda  fit  amborum  inter  fe 
ratio ,  tunc  cognita  preflione  etiam  calor  pateat ,  &  vice  verfa.  P  A  P I- 
K  u  s  foramen,  quod  f  pollicis  diametrum  habebat,  valvula  claufit,  quam 

pondere 


pondere  a  ftatera  pendulo  pro  lubitu  oneravit  :  Sed  preftionem  valvulx 
plerumque  fortiorem  fecit ,  quam  requirebatur  ;  vel  fi  non  nunquam  a 
vaporum  elafticitate  fuperata  fuit ,  pundum  tamen,  quo  id  contigit,  non 
obfervavit,  fed  aquam  ignis  violentia  per  valvulae  foramen  ejaculari  paffus 
eft.  Idem  P  A  P  i  N  u  s,  &  nuperrime  H  A  A  N  I  u  s,  pro  gradu  caloris  di¬ 
judicando  ex  guttula  aquea ,  operculo  infperfae  ,  plus  minus  accelerata 
evaporatione,  cujus  tempus  ille  pendulo,  vibrationem  minuti  fecundi  fpa- 
tio  abfolvente ,  menfuravit,  quoddam  augurium  ceperunt;  fed  adeo  pre¬ 
carium  ,  &  revera  fallax  eft  hoc  indicium ,  tamque  vagae  funt ,  quse  eo 
nituntur  obfervationes  ,  ut  omnibus  inter  fe  comparatis ,  qute  calorem 
inter  &  effedus  obtinet,  proportionem  eruere,  rationem  inter  calorem  & 
vaporum  elafticitatem  determinare,  gradum  quo  aqua  calet  menftirare  , 
&  adaequatum  ignis  regimen  inftituere,  penitus  impoffibile,  effedus  opera» 
tionis  femper  incertus  fit, 

§.  xxx. 

Opinatus  eft  Papinus  citatiorem  gutta  evaporationem  vehemeniioris 
femper  caloris  indicium  ejfe  y  quae  quidem  opinio  probabilitate  deftituta  non 
eft,  attamen  experimenti  eventus  hic  conjedune  non  fufFragatur.  Vera 
&  tmiverfalis  ejl  regula :  Aquae  guttulam,  corpori  folido  calefado  ad- 
fperfam ,  tanto  citius  evanefcere ,  &  in  auras  difiipari  ,  quo  folidi  calor 
ad  eum,  qui  aquae  ebullientis  eft,  magis  magifque  accedit:  Rem  nemini 
dubiam,  una  cum  accelerationis  rationibus,  ad  gradum  ebullitionis  ufque 
experimentis  demonftravit  Ellerus  (a).  Sed  quoad  tempus  evapora¬ 
tionis  datur  aliquod  minimum,  &  hoc,  ex  Murschenbroekii  falteni 
mente,  circa  pundum  perfedse  ebullitionis  obtinet ,  cum  nempe  aqua  in 
bullas  elevatur,  fic  tamen,  ut  corpori,  unde  calorem  recipit,  ferro  verbi 
gratia ,  lata  bafi  adhaerefcat.  Circa  hanc  periodum  gutta  tempore  unius 
minuti  fecundi,  vel  citius  diffipatur;  quodfi  vero  ferrum  ad  gradus  fen- 
fim  majores  incalefcat,  aqua  illi  non  amplius  adhaeret,  fed  forma  unius 
vel  plurium  globulorum  in  aere  fufpenfa ,  cum  fibilo  gyratur ,  calorem 
metalli  e  longinquo  tantum  haurit ,  &  tempus  evaporationis ,  prout  fer¬ 
rum  plus  calet,  magis  magisque  protrahitur,  ut  tandem,  poftquam  in¬ 
canduit,  gutta  in  altum  elevata,  aere  calente,  rarefado  undique  cinda, 
in  globum  convoluta,  elapfis  34  vel  3?  minutis  fecundis  demum  eva« 
nefcat.  Leidenfrost,  qui  experimenta  de  hac  re  inftituit ,  adhi- 

C  3  buit 

(a)  Hift.  de  FAcad.  Rov-  des  Sciences  de  Berlin,  A,  1745.  pag.  43* 
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buit  cochlear  ferreum  lucide  ab  igne  candens,  cui  repetitis  vicibus  guttas 
infperfit  (*?).  Eventum  analogum  iple,  aiiud  tamen,  quam  hoc  ex  pro* 
polito  agens,  in  ferri  maffis  majoribus  fxpius  obfervavi ,  tempora  non 
menfuravi  ?  quae  vel  menfuralTe  pro  formando  vero  de  re  judicio  parum 
prodeft ,  nifi  fimul  accurata,  ad  quos  incaluit  corpus  folidum ,  pro  quo¬ 
cunque  temporis  momento,  graduum  caloris  accurata  obfervatio  accedat 
Quae  hic  minus  bene  determinata  videntur  ab  experimentis  poftmodum 
(  §.  XLVIIL  )  recenfendis  aliquam  foeneratura  lucem  confido. 

§.  XXXL 

Patet  ergo,  fi  de  liquore  in  olla  inelufo ,  quoad  gradum  s  ad  quem 
incaluit,  accuratius  ferre  judicium  velimus,  ad  alia  praecedentibus  certiora 
indicia  efle  confugiendum.  Optime  &  facillime  certe  Thermometro  id  prae- 
itatur;  nam  etfi  in  ipfum  liquorem  immergi  non  poffit,  ufus  tamen  & 
applicatio  locum  commode  inveniunt,  fi  apparatus  fequentem  in  modum 
perficitur.  In  medio  operculi  exfcindatur  foramen  circulare  diametri 
imius  pollicis  cum  dimidio,  quod  annulum  orichalceum  ferrumine  agglu¬ 
tinandum  recipiat ,  utrinque  ad  latera  operculi  lineam  unam  exftantem , 
&  tantae  craffitiei,  ut  lumen  decem  tantum  lineas  diametro  aequet  ,  ipfe 
annulus  exadiffime  rotundetur,  utrinque  applanetur ,  &  in  foramine 
cochlea  femina  torno  exfcindatur  j  fiat  praeterea  cylindrus  cavus  fundo  clau- 
fus,  altitudinis  duorum  pollicum  ,  ejus  in  ambitu  externo  diametri ,  ut 
cochlea  mas,  quae  ad  extremitatem  apertam  efformatur,  cum  cochlea 
femina  operculi  congruat  ,  infra  cochleam  annulus  planus  tranfverfim  ad 
tres  quatuorve  lineas  exftans  agglutinetur.  Facile  patet  hunc  cylindrum, 
fi! ad  latus  operculi  inferius,  interpofito  chartaceo  vel  ftanneo  annulo,  & 
adada  clave  cochlea  firmatur,  vel  ferruminis  ftannei ,  facile  iterum  fol- 
vendi  ope  coagmentatur ,  foramen  operculi  exadiffime  obturaturum  efle, 
&  fimul  liquido  fufcipiendo  inferviturum ,  quod  dum  in  aqua  ollx  inclula 
medium  quafi  haeret,  ab  eaque  undique  ambitur,  eadem  omnino  ratione, 
ac  fi  balneo  maria,  quod  dicunt,  immitteretur,  ad  eumdem  fere  cum 
illa  gradum  incalefcit,  fi  talis  naturae  fit,  ut  tantam  calefadionem  fer¬ 
re  absque  ebullitione  poffit.  Hinc  aqua  ipfa,  ubi  gradus  caloris  eum 
ebullitionis  multum  fuperantes  menfurandi  veniunt ,  nullius  eft  ufus. 
Sed  plura  funt  alia  fluida ,  vel  &  folida  ad  lenem  calorem  liquefcentia , 

quae 

l  a)  In  Tradatu  de  aquas  communis  qualitatibus,  citatus  a  Musschbnbi. 
in  Introd.  ad  Hiilof,  nat.  §.  J4$§s 
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quae  huic  conditioni  apprime  fatisfaciunfc ,  verbi  gratia  olea  exprejfa ,  pin¬ 
guedines  ,  febnm ,  cera: ,  mercurius  ,  &  compojitiones  quadam  metallica  ,*  at 
non  omnia  omnibus  numeris  seque  funt  abfoluta.  fc  Oleum  ante  ebullitio¬ 
nem  ad  gradum  600,  vel  ultra  incalefcitj  fed  cum  etiam  munditiei  ha¬ 
benda  fit  ratio,  &  effufio  praecavenda,  fi  illud  adhibeas,  cautelas  re¬ 
quiri  animadvertes ,  quibus  in  praxi  lubentius  fuperfederes ;  Cera  pro 
mediocri  calore  melius  accommodata  eft,  majori  autem  decomponitur , 

&  ex  parte  avolat  5  Pinguedines  &  Sebum  seque  bene  refpondent,  tempore 
tamen  rancefcunt;  Mercurius  Orichalcum  &  ferrumen  rodit,  &  fecum  in 
amalgama  convertit.  Omnibus  his  incommodis  caret  mixtura  quaedam 
metallica  facillimae  fluiditatis  ,  ex  Bifumthi  f ,  Stanni  3 ,  Plumbi  2  parti* 
bus  compofita  ,  quse  ad  caloris  gradus  ,  eum  ebullientis  aquae  aliquan¬ 
tum  faltem  fuperantibus  menfurandis ,  egregie  infervit ,  &  cum  poft 
refrigerium  iterum  indurefeat,  non  impedit,  quo  minus  olla  vel  oper¬ 
culum  pro  lubitu  verfari ,  tradari,  detergi,  reponi  queat,  dum  interea 
balneum  thermofeopii  metallicum  femper  fuo  loco  immutatum  perftat. 
Quodfi  calorem  inde  ab  initio  fere  temporis  ,  quo  olla  igni  imponitur, 
menfurare  animus  eft ,  eidem  compofitioni ,  parva  mercurii  quantitate 
admifta  ,  quemcunque  lubuerit ,  fufibilitatis  gradum  conciliare  poteris , 
absque  ullo  ab  erofione  vafculi  recipientis  periculo  *  mercurius  enim,  dum 
in  hac  mixtione  magnae  amicifiimorum  metallorum  mole  faturatus  eft,  iis¬ 
dem  que  quafi  immerfus  haeret,  orichalcum,  quod  minus  amat,  intadum 
relinquit.  Id  etiam  commoditatis  habent  mixturae  metallicae,  ut  calorem 
ambientis  liquoris  citius  hauriant ,  &  Thermofcopio ,  quod  iis  immergi  Ta 
tur ,  facilius  impertiantur ,  quam  vero  oleum  vel  pinguedines ;  etfi  re- 
vera,  uti  etiam  in  balneo  mariae  communi  contingere  notum  eft ,  omnia 
haec  liquida  non  nihil  minus  caleant ,  quam  liquidum ,  in  quod  vafeu- 
lum  cylindricum  defeendit.  Differentiam  ,  quae  in  vafis  apertis  obtinet, 
examinavi ,  &  calorem  aquae  &  olei  in  vafculo  angufto  cylindrico,  aquae 
fortiter  ebullienti  diu  impofito,  tribus  gradibus  minorem  inveni ;  com- 
pofitiones  metallicae,  cum  mercurio  paratae,  vix  propius  accedunt,  fed 
pundum  extremum  promptius  attingunt.  Thermofcopia  ex  alcohole  vini 
parata  huic  fcopo  incongrua  effe  facile  patet ;  quae  ex  Oleo  fiunt ,  pro 
©bfervationibus  faltem  exquifitioribus  inftituendis,  nimis  lenta  funt,,  & 
vel  ideo  minus  bene  inferviunt,  quia  in  balneo  metallico  fponte  fua  non 
fubmerguntur ,  fed  innatant ;  In  aliis  vero  balneis,  &  pro  ufu  vulgari, 
non  funt  rejicienda :  Praeftant  tamen  mercurialia ,  fcala  modice  longa,  tubo 
angufto,  bulla  parva  oblonga  inftruda  ut  fenfiliflima  fint,  &  ufus 
minus  praepediti. 
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§.  XXXII. 

Haec  calorem  explorandi  methodus  omnium  certe  accuratiffima  vide¬ 
tur,  &  tubus  ab  inferiori  operculi  latere  in  ollam  defcendens,  nifi  ul¬ 
tra  quam  par  ed  amplificetur,  in  praxi  vix  quicquam  incommodi  af¬ 
fert;  in  vafis  tamen  minimae  menfurae,  &  non  nunquam  in  majoribus 
quoque,  remoto  cylindro,  &  foramine  operculi  lamina  orbiculari  claufo, 
aliud  examen  fubdituere  convenit.  Facili  negotio  ex  Stanno,  Plumbo  & 
Bifmutho  mixtura  metallica  parantur  talis  temperatura  ,  ut  pro  varia  in¬ 
grediendum  proportione,  variis  caloris  gradibus,  inde  a  calore  ebullien¬ 
tis  aquae,  ad  eum,  quo  plumbum  liquefcit ,  fenfim  audis,  fluida  fiant, 
ita  ut  conjufvis  punBum  liquefa&ionis  determinatum  aliquod,  experimen¬ 
tis  primum  detegendum  ,  calefa&ionls  momentum  defignet.  Non  nullas 
huic  fcopo  infervientes  compofitiones ,  caute  praeparatas  &  examinatas  , 
additis  metallis  fimplicibus  ,  fpcciminis  loco  hic  adjicio,  quarum  plures, 
repetitis  vicibus ,  eodem  femper  eventu  examinavi.  In  ipfis  expe¬ 
rimentis  indituendis  ita  procedendum  effe  exidimavi,  ut  metallum  pe¬ 
nitus  refufum  ,  fenfim  refrigefcere  patiatur  ,  &  illud  demum  tanquam 
verum  congelationis  pundum  aflignetur  ,  ubi  metallum  non  tantum  in 
fuperficie  aeri  expolita  ,  vel  in  parte  corpori  frigido  propinquiori ,  fed 
circa  ipfam  thermometri  in  medio  liquore  politam  bullam  obrigefcere 
incipit.  En  quorumdam  hujus  generis  tentaminum  confpedum. 

Plumbum  fufum  incipit  in  grumos  ubique  concrefcere ,  pod- 
quam  refriguit  ad  Thermometri  Fahrenheit.  gradum 

Bifmuthum  dum  ad  gradum  600  incaluit,  in  fuperficie  adhuc 
grumofum  apparet ;  fed  fluidum  manet ,  &  bullae 
Thermometri ,  furfum  atque  deorfum  reciprocatae , 
liberum  tranfitum  concedit  ,  donec  viam  remeavit 
Mercurius  ad 

Stannum  confidere  incipit  ad 

Stanni  partes  3  ,  F lumbi  2  ,  ex  quibus  fit  ferrumen  Stanna - 
riorum  durius ,  congelantur  ad  gr. 

Bifmuthi  partes  f  ,  Stanni  3  ,  Plumbi  2,  vel  ferruminis  du¬ 
rioris  &  Bifmuthi  partes  aequales  ,  ex  quibus  colli- 
quefadis  fit  ferrumen  Stannariorum  molle ,  vel  fluxile , 
circa  pundum  ebullientis  aquae  demum  induratur 
Id  Bifmutho,  &  omnibus,  quas  ingreditur,  corn- 
politionibus  commune  ed,  ut  metallum,  quamvis 
bene  fufum,  in  fuperficie  grumofum  appareat. 


6ZS. 

438* 

3*6- 

214* 


Ferru - 


Mixtura  ex  Ferruminis  mollis  a 
p.  20,  Stanni ,  p.  i.  confift.gr.  220. 


18,  -  I* - 22?. 

I?,  —  I.  ~ —  230. 

—  *) 

io,  — .  i.>*  23?  — 240. 

9,  — -  I.) 

8,  -  1.  —  —  240. 

7 9  "  i*  ,r  24?« 

6,  - -  I.  — — —  260. 

?,  — —  I.  — — - -  26?. 


Mixtura  ex  :  Ferruminis  mollis  * 
p.  4,  Stanni ,  p.  1.  confift.gr.  270. 


3  ,  — —  I.  —  28?*-290. 

2 . »  — —  I.  — —  308. 

1,  —  1. - 1 328. 

1 ,  — - -  2.  —  —  340. 

ls  — -  3.—  3??. 

j  t  _  4*  ”™”  36f* 

4,  Mercurii  1.  — — —  17?, 

3,  - *  1.  — —  164« 

00  2,  —  Ic  —  149. 


§.  XXXIII. 

In  horum  non  nullis ,  uti  etiam  in  aliis  folidis  liquefcentibus ,  & 

conftantis  fluiditatis,  corporibus  a  viris  clarifliriiis  experimenta  capta  funt, 
in  quibus  perfediftimam  harmoniam  exfpedare  rei  natura  vetat ,  &  vel 

notabiliores  aberrationes  aequi  confulere  jubet :  At  ftupendum  fere  in  hoc 
capite  principum  audorum  di(Tenfum  video  doleoque.  Praecipua  ,  non  ex 
fuo,  fed  ex  aliorum  penu  deprompta,  obfervationum  momenta,  praeftantiffi- 
nio  deThermometris  tradatui  inferuit  de  Bergen,  in  Tabula  fluidorum  &  floli~ 
dorum  liquefcentium  ebullitiones  exhibente  (&),quam  hic  transfcriptam  apponimus. 


Therm.  Fahrenheit. 

Reaumur. 

Spiritus  Vini  —  — 

—  143  — 

16?  - 

?3» 

Aqua  —  —  — 

—  180  — 

212  — 

—  80 

Aqua  marina  —  — 

—  igs  — 

2x8  — 

—  82f 

Lixivium  cinerum  clavellatorum  208  — 

240  — 

—  92$ 

Spiritus  Nitri  —  — 

— ^  2iO  *-— • 

242  ■— 

—  93t 

Oleum  Vitrioli  — 

—  ^14  — 

^46  - 

—  228» 

Oleum  Terebinthinae 

—  ?  2  8  “ 

5^0  — 

—  234» 

Oleum  Lini  —  — 

~  ?68  — 

6©o  — 

—  2f2$ 

Plumbum  —  — 

—  <jW  ~~ 

6go  — 

—  2?2f- 

Argentum  Vivum  — 

—  f68  — 

600  — 

~  2?2$ 

Stannum  — «  — 

—  S7<5  — 

D 

<>08  — 

—  2 

Prima 

,  (a)  Conf.  Diflerfcations  fur  la  Ohaleur,  par  Mr.  Martine,  Trad.  deTAnglois,  tz v 
raris  1751.  pag.  217  fqq.  Philofophical  Transadions  abridged  V.  IV.  part.  2.  pag.  1* 
Lewis  in  Notis  ad  Neumann*s  Chemical  Works.  4q.  lond.  1759.  pag.  1x1, 

(. b )  Commentatio  de  Thermometris  conftantis  menfuras  ,  Aud.  C.  A.  de  Bergen» 
In  Append.  ad  ftov.  Ad.  Phyf.  Med.  Nat.  Cur.  T.I.  p,  45. 


2,6 

Prima  columna  fiftit  gradus  a  pundo  congelationis  fpontaneae,  fi- 
ve  naturalis  computatos  ,  fecundum  fcalam  ab  audore  emendatam; 
media  columna  gradus  Fahrenheitianos  veros  exhibet ,  quorum  a  frigore 
artificiali ,  grad.  32  infra  naturalem  congelationem  incipit  numeratio.  Nolo 
in  hisce  aliis  propria  obtrudere ;  nolo  aliena  experimenta  ad  propriorum 
normam  dijudicari,  caftigari ;  nolo  aliorum  audoritati  derogari :  Sed  diffi¬ 
cile  eft  propriis,  repetitis  vicibus,  &  caute  inffitutis  experimentis  fidem  non 
habere,  &  autopfiae  evidentiam  rejicere.  Aliqua  forte,  certe  non  omnis, 
infignium  errorum  caufa  in  inftrumentorum  imperfediones ,  &  difficilio¬ 
rem  Thermometrorum  chymicorum ,  hadenus  ob  rariorem  ufum  minus  quam 
par  eft,  &  non  aeque  ac  meteorologicorum  excultam  ftruduram,  cadit.  Quod 
ipfe  paratum  habeo  Thermometrum  normale,  tubo  28  pollicum  perfede 
cylindrico  inftrudum,  fenfiliffimum,  cum  alio  a  Prinsio,  celebri  inter 
Amftaelodamenfes  artifice  confedo,  ad  grad.  6ooufque  accurate  congruit, 
fed  pundum  ebullientis  mercurii,  &  olei  lini,,  in  gradum  679 1.  660,  non  uti 
vulgo  receptum  eft,  in  600  cadit,  ita  ut  Prinfiani  tubus,  parum  ultra  gra¬ 
dum  600  protradus ,  nequidem  calori  plumbi  poft  liquefadionem  obriges¬ 
centis  ,  quod  oleo  lini  vel  olivarum  imerfum  longe  ante  horum  ebullitionem 
funditur ,  menfurando  fufficiat.  Flumbi  &  Stanni  ebullitiones  non  nifi  poft 
lucidam  incandefcentiam  contingunt,  &  thermofeopio  menfurari  nequeunt. 
Oleum  Terebinthina ,  aliquoties  jam  codum ,  &  omni  hutniditate  quantum 
pote  orbatum,  igni  impolitum,  in  gradu  160,  vel  citius,  motum  ebulli¬ 
tioni  aemulum  oftendit  ,  qui  vafe  ab  igne  remoto  ,  poftquam  jam  ad  gradum 
300  incaluit,  momento  ceffat;  ad  gradum  310  1.  315"  calefadum  demum 
cum  ftrepero  motu  revera  ebullit,  &  ultra  grad.  319  vel  320  calefieri  ne¬ 
quit  ,  quin  totum  e  vafe  extrudatur ,  vel  in  lucidam  flammam  erumpat. 
Spuria  quali  ebullitiones  etiam  in  oleis  expreJJJs  veram  praecedunt,  hanc  in¬ 
flammatio  proxime  fequitur.  Illa  Olei  Tereb.  ebullitio  ,  quae  in  tabula  ad 
grad.  f6o  ponitur,  eo  quem  termino  affigimus  fenfu,  fpuria  non  fuit.  Haec, 
aie  noftrae ,  quafi  ab  aliorum  obfervationibus  nimis  diflonae ,  temere  repro¬ 
bentur  ,  in  genere  adnotaffe  fufficiet :  Jam  ad  rem  redeamus. 

§.  XXXIV. 

Pofteriores  cum  "mercurio  fadae  compofitiones  pro  balneis  egregie  in- 
fervire  poliunt;  reliquae,  fi  in  tenues  bacillos  funduntur,  poterunt  pro  va¬ 
rio  ex  tabella  perfpiciendo  fufibilitatis  gradu,  commoda  de  liquoris  calore 
indicia  afferre ,  fi  alterutra  eorum  extremitas ,  addita  olei  olivarum  guttu¬ 
la. 
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Ia ,  qua  mediante  exquifitiot  fit ,  &  in  pluribus  pundis  contadus ,  ollae  m. 
loco  bene  mundo!  affricatur ,  &  incipiens  baciili  liquefadio  attente  obfer- 

vatur.  Id  etiam  hic  notari  meretur,  ollam,  quando  ignis  a  fundo  accedit* 
in  inferiori  fui  parte,  praefertim  fi  ignis  vividius  urgetur,  citius  &  magis 
quoque  incalefcere  ,  quam  vero  in  fuperiori :  Hinc  calor  lente  eft  augendus  , 
ut  aequabilis  ejus  diftributio  locum  facilius  inveniat;  vel  fi,  propter  eumdeni 
nimis  praecipitatum ,  inaequabilitatis  fufpicio  nafcitur ,  ea  remoto  lebete,  & 
fado  cum  bacillo  tentamine,  detegi  &  explorari  poterit:  Thermofcopio  vlu* 
tem  is  tantum  gradus  ,  qui  prope  operculum  obtinet ,  menfuratur. 

§.  XXXV. 

Diximus  in  praecedentibus  inter  effectus  Digeftoris  phyficos  etiam 
liquidi  &  vaporum  elafiicitatem  numerandam  efle,  qua  obftacula  expan- 
fionem  impedientia  removere  nituntur ,  &  corpora  fimul  inclufa  comprE 
rnunt,  penetrant,  dividunt.  Ab  hoc  nifu  vis,  qua  olla  ad  displofionem 
urgetur ,  unice ,  &  menftruorum  in  corpora  folvenda  citatior  fimul  & 
violentior  adio,  magnam  partem  dependet,  ut  eo  perfpedo  ollae  necefl 
farium  robur  determinari  accuratius  poffit  ,  &  in  effedibus  fecundariis 

explicandis  lux  non  contemnenda  affulgeat :  Hinc  operae  pretium  eft  ejus 
pro  ratione  audi  caloris  fenfim  increfcentia  momenta  ad  menfuram  fixam 
examinare.  Huic  disquifitioni ,  quam  femel  debita  accuratione  inftituiffe  Tai 
fufficiet,  ollam  trium  tantum  pollicum  diametri,  &  fimilis  altitudinis  ac-  &  ' 
accommodavi.  Exadiffimam  fimul  &  commodiftimam  modicae  preffionis 
menfuram  praebet  tubus  barometricus ,  qui  in  medio  fere  operculi  radio ,  Tai 
aliquantum  tamen  propius  ad  peripheriam,  per  foramen  defcendit  111  lage-  ^ig 
nulam  vitream,  mercurio  impletam,  ollae  impofitam  (G.  ):  Claufo  enim 
Digeftore  s  &  foramine,  quod  tubum  recipit,  probe  obturato,  aqua  co- 
ardata ,  vel  vapores  ejus ,  expanfionem  moliendo  in  mercurii  fuperficiem 
premunt,  eumque  in  tubi  barometrici  cavo  furfum  urgent,  donec  pon¬ 
dus  columnae  mercurialis  vaporum  elateri  aequilibrium  teneat.  Ut  altitu¬ 
dines,  absque  menfurae applicatione,  idu  oculi  obfervari  queant,  fcala  char« 
tacea  efficitur,  quae  ipfi  tubo  glutine  ex  amylo  codo  firmatur  (.££)„ 
Unicam  ,  quae  in  hoc  experimento  inftituendo  occurrit ,  difficultatem  9 
fpatii  tubum  inter  &  foramen  ejus  medii  neceffaria  obturatio  parit ,  quae 
nifi  exquifitiffima  fit,  operam  ludes.  Eam  effedum  iri  credideram,  fi 
tubus  per  laminam  orbicularem  plumbeam  tranfiret ,  quae  inter  duo  pla¬ 
na  torno  accurate  elaborata  cochleae  ope  ita  comprimeretur  ,  ut  violenta 
preffiome  contra  tubum  urgeretur  accommodabile  hoe  metallum ,  &  omnia 

D  2  inter- 
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interftltla  accurate  expleret  denfaretque  :  Sed  hac  ratione ,  etfi  Fortaffe 
iterata  tentamina  metam  ferirent ,  mihi  quidem  propofito  fatisfacere  haud 
contigit,  ut  proinde  aliam,  minus  dubiam  methodum  tentare  confultius 
duxerim.  Tubulus  ex  foiido  metallo  confedus  ,  robuftus  extra  ollae  o- 
perculum  prominet,  in  ambitu  cochleam  incifam  habens  ;  huic  congruit 
operculum  annulare  (D.  )  ,  fuperius  in  ftilum  quadrangularem  termina¬ 
tum ,  ut  clave  (Tab.  II.  Fig.  III.)  prehendi  &  vi  circumverti  poffit.  Ipfe 
Hilus  fecundum  longitudinem  perforatus,  tubo  ferreo ,  fuperius  ampliori, 
ut  vitrum  barometricum  capiat ,  inferius  anguftiori,  (Tab.  I.  Fig.  Ii.  d.  d. 
e.  e.  )  tranfitum  concedit,  eumdemque  fibi  infixum,  ferrumine  firmatum 
tenet ,  ut  minus  hoc  operculum  ,  una  cum  tubo  ,  cochleae  ope ,  majori 
operculo,  interpofito  annulo  plumbeo,  congrue  applicari  pcflit ,  &  com- 
jmiffura  probe  denfetur.  Adigitur  operculum  clave  Tab.  II.  Fig.  III,  deli¬ 
neato,  cujus  foramen  quadrangulare  a  latere  in  rimam  definit,  ut  clavis 
In  loco  tubi  ferrei  tenuiori  ( d.  praeced.  fig.)  applicari ‘poffit.  Vitrum 
barometricum,  tubo  ferreo  ad  tres  pollices  immiffum,  cera  bifpanica  firma- 
tur  ,  partibus  jungendis  probe  calefactis ,  ut  gluten  ubique  interftitia  ad¬ 
impleat,  &  firme  adhaerefcat.  Ferrum  ad  aliquot  pollices  fupra  opercu¬ 
lum  promineat  oportet,  ut  cera,  quominus  emolliatur,  vel  frigidioris  ae¬ 
ris  beneficio,  vel  circumpofitis  linteis  frigida  madidis,  vel  vafculi  refri¬ 
geratorii  ope,  a  calore  tutelam  inveniat >  &  leve  eft  ,  quod  inde,  quoad 

praepeditam  afcendere  incipientis  mercurii  obfervationem,  incommodum 
nafcitur :  Poteris  enim  ex  progrediente  cum  audo  calore  ejusdem  ele¬ 
vatione  rationem  primi  motus  vel  probabili  conjedura  affequi,  vel  mer¬ 
curio  aquam  fubftituendo  fpatium  inperfpicuum  ad  momentum  quatuor- 
decies  minus  reducere.  Vix  opus  eft  monere  alteram  intus  defcendentem 
tubi  ferrei  extremitatem  mercurio  immergi ,  qui  accedente  preffione  per 
ferreum  tubum  in  vitrum  barometricum  protruditur. 

$.  XXXVi 

Ex  phyficis  dodrinis  notum  eft,  in  noftris  regionibus  columnam 
mercurii  27  —  28  pollices  altam  maximo  totius  atmosphaerae  ponderi  aequi- 
librare,  cujus  preftio  in  fuperficiem  orbicularem,  pollicaris  diametri,  10 
propemodum  libris  aequalis  eft.  Haec,  &  infigniores  etiam  in  praxi  neceC» 
Hae  prefltohes,  Elaterometro  modo  defcripto  accuratiffime  quidem  m  en  fu¬ 
rantur  y  maximis  vero  ,  in  olla  obfervandis  elafticitatis  gradibus,  quia  ul¬ 
tra  aliquot  pedum  altitudinem  absque  difficultate  &  fradurae  periculo 
lubi  barometrici  non  producuntur,  determinandis  non  convenit:  Hinc, 

quae 
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quae  intenfiori  vaporum  elateri  opponi  queat  major  refiftentia  aliunde 
quaerenda  erit.  Fit  hoc  ope  valvula,  quae  foramen  rotundum  determina-  Tai 
tae  areae  claudit.  In  hunc  finem  operculum  oilse  tubulum  cylindricum  foramine  E* ( 
lineam  diametri ,  &  in  ambitu  cochlea  inftrudum ,  infixum  habet,  cujus  fupe-  Tai 
rius planum  probe  rotundatum  &  levigatum  eft,  ut  valvula  plana,  polita,  IV. 
In  medio  ftylo  conico,  in  foramen  defcendente,  inftruda,  &  charta  inter 
ambo  media  pofita ,  obturari  poffit.  In  centro  fuperioris  valvulae  plani  Ta 
foramen  eft  ex  cum ,  conicum  ,  quod  ftilo  in  cufpidem  terminato  recipien-  d • 
do  infervit  ,  altera  autem ,  fuperiori  extremitate ,  ftilus  jundura  verfa- 
tili  cum  vede  ftaterae  ( F.  F.  )  cohaeret ,  &  valvulam  majori  minorive 
vi  deorfum  premit,  prout  pondus  in  vede  pendulum  ,  vel  ipfum  muta» 
tur,  vel  ab  hypomochlio  plus  minus  removetur.  Ipfe  vedis  ftigmatibus  irnpref. 
fis,  fecundum  longitudinem  in  partes  aequales  dividendus  eft,  ejusdem  cum 
Ipatio  inter  pundum  motus  fui  &  aifixionis  ftyli  deprimentis  intermedio 
magnitudinis j  momentum,  quo  vedis  premit,  vel  feorfim  eft  examinan¬ 
dum,  &  illi  ipfius  ponderis  appenfi ,  dum  computatio  iftituitur,  adden¬ 
dum,  vel  retro  pundum  rotationis  aliquantum  in  oppofitum  protradus 
pondere  (^)  gravandus  eft,  quod  cum  longiori  brachio,  ftylo  &  ipla 
valvula  aequiiibret.  Hunc  pro  vaporum  elafticitate  exploranda  apparatum 
E laterometrum  mechanicum ,  illum ,  in  praecedenti  paragrapho  defcriptum, 
Elatermometrum  phy  ficum  appellare  non  incongruum  videtur.  Ubi  neutro 
eorum  opus  eft,  tubulorum  foramina  operculo  annulari,  quale  Tab.  I. 

Fig.  II.  &  VI.  repraefentatur ,  clauduntur.  In  operculis,  qui  tali  appara¬ 
tu  non  funt  inftruda,  expedit  fimilem  tubulum,  cochlea  obturandum,  infi¬ 
xum  &  afferuminatum  habere  ,  uti  ( Tab.  II.  Fig.  I.  H.  )  repraefentatur» 

§.  XXXVIL 

Aquam ,  quae  incalefcendo  In  majorem  molem  expandititr,  &  vapo* 
rem 3  quem  expellit,  in  eo  convenire,  ut  quae  vel  illius  rarefadioni,  ve! 
horum  liberae  diffuiioni  limites  ponunt,  removere  ingenti  nifu  allaborent, 
multis  experimentis  evidum  eft:  fed  quaenam  utrique  fint  ad  fummos 
usque  gradus  rationes  &  leges  a  natura  praefcriptae,  longa,  8c  laboriofa 
tentaminum  ferie  explorandum  reftat.  Nunc  in  inferioribus  tantum 
erit  fubfiftendum,  quorum  momenta  cognoviife  pro  praxi  fufficit.  Aqua 
communis  infignem  aeris  quantitatem  continet ,  quam  adeo  amat,  ut  eo  pri¬ 
vata  fpatio  fex  dierum,  fecundum  Halesium  (#)  fecundum  Nol- 

LETUM 
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LETUM  vero  (a)  jo  proprii  voluminis  partem  reforbeat.  Hinc  plaufibi- 
li  faltem  conjedura  ad  aquae  aere  intermiftae  a  vi  quacunque  comprej „ 
fionis  patientiam  concludi  potiet ;  fed  experientia  refragatur  :  Plures  enim 
rerum  phyficarum fcriptores,  fada  reiterato  rei  tentamine, invenerunt  aquam, 
vafis  metallicis  inclufam  ,  quacunque  vi  externa  mechanica  preflam ,  potius 
roris  adindar  per  poros  metalli ,  five  fifluras  transfudare ,  aut  vafa  fran¬ 
gere  ,  quam  ut  fenfibilem  in  minus  volumen  condenfationem  fuftineret  ; 
&  perinde  omnino  efle,  five  aqua  ad  experimenta  adhibita  aere  referta  fit, 
five  ejus  expers;  fado  in  aliis  fluidis  oleofis,  fpirituofis,  acido  -  falinis  ex¬ 
perimento  eumdem  effedum  obfervari  (£).  Sed  cum  tentamina  in  aqua 
glaciei  ope  frigefada  Gapta  fuerint ,  inde  ,  quid  in  calidiori ,  vel  fervida , 
fimili  modo  tradatis  contingeret,  certo  determinare  non  licet  ;  quodfi 
vero  in  his  etiam  impoffibile  e  flet  fadam  a  calore  rarefadionem  vi  extrin- 
fecus  coardante  deftruere  quafi  ,  &  liquorem  in  idem,  quod  frigidior  oc¬ 

cupaverat  fpatium  redigere  :  Vanus  videri  poflet  conatus  ejusdem  a  calore 
oriundam  expanfionem  oppofitis  repagulis  cohibere  velle ,  &  liquidum  in¬ 
vita  natura  coardatum  tenere.  Attamen  &  hic  forte  non  perinde  eft  ef~ 
fedum  jam  praefentem  &  praeftitum ,  fubfiftente  caufa  interna ,  infedum 
facere  atque  deftruere  ,  &  ejusdem  evolutionem ,  caufae  efficienti  limites 

opponendo,  cohibere.Id  unicum  a  priori  cafte  ratiocinando  certum  videtur,  fi 
rarefadioni  obftacula  poni  revera  poffint,  ut  iis  renitentibus  expanfio  aliquan¬ 
tum  faltem  impediatur;  &  fi  potentiae  prementes  &  reagentes  ita  ordinen¬ 
tur  ,  ut  fibi  invicem  cedere ,  &  in  aequilibrium  femper  redire  poffint ,  rare- 
fadiones  ab  eodem  caloris  gradu  fore  in  ratione  reciproca  potentiarum  re¬ 
primentium,  majores  nempe  cum  hae  minus  refiftunt,  &  vice  verfa.  Va¬ 
pores  a  vi  mechanica  compreffionem  infignem  admittere  certius  conftat: 
In  JEolipila  enim ,  quae  ab  igne  remota  ventum  vaporofum  magno  cum 
impetu  per  aliquod  temporis  intervallum  protrudere  pergit ,  obturato  orifido 
penitus  coercentur ,  frada  vero  ampulla  ocyus  in  fpatium  multo  amplius 
disjiciuntur:  Attamen  valde  calefadi  maximopere  refiftunt,  premunt,  ur¬ 
gent  ,  vi  quae  eam  pulveris  tormentarii  multoties  fuperat ,  ut  tandem  vix 
ullo  vaforum  robore  coerceri  poffint. 

$.  XXXVIII* 

(a)  Hiftoire  de  PAcad.  Roy.  des  Sciences ,  Ann.  1745  ,  p. 

( b )  Tentamina  Experimentorum  natural.  captorum  in  Academ.  dei  Cimento* 
Inlatinum  fermon.  converfaa  P.  ?.  Mussem  nero  «sK  ,  4*  L.  Bat.  1751.  pars  II, 
p,  $$  fqq.  in  Notis, 
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§.  XXXVIII. 

Cum  Digeftor  ad  ufum  adhibetur,  poterit  liquido  vel  penitus,  vel 
ad  aliquam  tantum  partem  impleri ;  in  hoc  cafu  vaporum  elajlicitatis ,  in 
illo  rarefa&ionis ,  proprie  fic  didae,  momenta  menfuranda  veniunt ,  quorum 
lingula  experimentis  feorfum  inveftiganda  funt.  Plura  in  hunc  finem 
tentamina  inftitui ,  ut  quanta  in  hac  re  fieri  poteft  accuratione ,  momen» 
ta  preffionis  pro  vario  caloris  gradu  eruerem  :  Eorum  confpedutn  in 
tabulis  fequcntibus  exhibeo;  cui  plus  eft  otii,  quam  quidem  nunc  ipfe 
invenio,  innumera  alia,  jucunda,  phyficam  fcientiam  mire  illuftrantia 
&  utilia  addere  facile  poterit. 

§.  XXXIX. 

In  ipfis  experimentis  inftituendis  id  imprimis  attendendum  eft,  ut 
fi  gradus  afcendentes ,  five  calefactionis  obfervare  animus  fit  ,  ignis  regi¬ 
men  lentiffimum  fimul  &  aequabiliffimum  adhibeatur,  quo  negledo  liquor 
Elaterometri ,  five  aqua  fit  five  mercurius,  cum  alias  lentus  fit  &  unifor¬ 
mis  ejus  motus ,  per  fubfultus ,  vel  &  nimis  praecipitato  gradu  in  altum 
pergit ,  &  aequabilis  caloris  in  Thermometri  balneum  tranfitus  praepedi¬ 
tur  ,  ut  balnei  calor  ad  eum ,  qui  in  aliqua  faltem  ollae  parte  ,  igni  ma¬ 
xime  propinqua,  obtinet ,  nequaquam  accedat.  Haec  difficultas,  utut  ma¬ 
gna  cura  adhibita,  nifi  proceffus  ad  taediofam  valde  longitudinem  protra¬ 
has,  vix  penitus  evitatur;  liquor  enim  in  olla  inclufus  calorem  femper 
primus  haurit  ,  &  a  calefadione  oriundam  preffionem  in  elaterometrum 

in  inflanti,  quod  dicunt,  exercet,  cum  ipfe  calor  in  omnes  ollae  recet 
fus  gradatim  tantum ,  &  inde  in  balneum  &  thermometrum  demum 

tranfeat.  Hujus  contrarium  in  refrigerio  contingit,  ubi  ollae  parietes,  8c 
iisdem  adjacens  liquor,  qui  calorem  primi  fufceperant,  eumdem  prirn^ 
iterum  amittunt,  dum  balneum  thermometri  a  refrigeratione  diutius  qui¬ 
dem  tedum  confervatur.  Fit  inde,  ut  gradus  adfcententes  fibi  vix  un¬ 
quam  refpondeant;  refrigerii  tamen  momenta ,  ob  rationes  cuivis  obvias, 
ad  verum  proprius  accedere,  &  aequabilius  fuccedere  videntur,  ipfe  veri¬ 
tas  in  medio  eft  polita.  In  tabula  prima  &  fecunda  refrigerii  tantum 
gradus  exhibentur,  additis  temporum  intervallis ,  quae  inter  fingula  refri¬ 
gerii  momenta  elapfa  funt.  In  capite  fingulorum  experimentorum  indi¬ 
cantur  materiae ,  gradus  caloris ,  qui  in  liquore  ante  calefadioncm  obti¬ 
nebant  &  materiarum  quantitates.  Elaterometri  altitudines  infra  aliquot 
a  fundo  pollices ,  ubi  vitrum  in  tubum  ferreum  defeendit,  obfervari  non 
poflimt. 

TABU- 
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Elaterometri  Altitudines  ordine  retrogrado ,  f.  Refrigeria. 
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TABULA  I. 


Siftens  experimenta  cum  Elaterometro  42'  longo  in  aqua  communi 

capta ,  tubo  in  aquam  defcendente. 
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6 

98 

4 

34 

86 

9* 

95* 

7 

97* 

44 

33 

85? 

loj 

95 

7? 

97* 

5 

33 

84? 

Iz 

94? 

84 

964 

54 

3i 

83 

13^ 

93* 

9 

96? 

6 

30 

82 

14* 

924 

9* 

95* 

64 

29 

80* 

16 

92* 

IO|t 

94^ 

7 

28 

79 

17? 

91* 

Ili 

94 

■  7* 

27 

78 

904 

12 

93? 

8 

26 

77 

20 

894 

124 

92* 

84 

25 

7  6 

2l 

89 

13* 

91* 

9 

24 

74? 

22J 

88 

14 

9i 

9? 

23 

73* 

23? 

874 

15 

90* 

10 

22 

71? 

25 

864 

16 

894 

10* 

21 

70* 

26i 

j  86 

17 

88? 

11 

20 

69? 

28 

85 

18 

874 

11* 

19 

68 

294- 

84 

19 

864 

■  I2i 

18 

67 

3* 

834 

19? 

86 

13* 

I? 

654 

33 

83 

20i 

85 

14 

16 

64* 

344 

824 

21* 

84? 

144 

*5 

63 

364 

82 

22* 

834 

154 

H 

62|- 

384 

8i4 

23* 

824 

16 

J3 

61 

40* 

8i' 

24* 

8 1  * 

I6i 

J2 

60 

42i 

80 

25? 

8o4 

17 

II 

59 

45 

79 

26i 

79? 

17* 

IO  i 

58 

47* 

78 

27?  . 

78 

184 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

3^ 

3i 

30 

29 

28 

27 

26 

2? 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

l£ 

J  4 

13 

12 

II 

10 

4"V. 
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tabulam. 

cum  Elaterometro  42  ',  tubo  in  vnfculum  Mercurio 
impletum  defcendente. 


I. 

IL 

I  MI. 

Aq.  fQ°*, 

Olla  olen. 

Aq.  1 20° 

i  Olla  pl. 

Olla  ad 

4  impl. 

Grad.caL 

Inttemp. 

\ 

Grad.caL 

i  - 

Int.temp.  Grad.caL 

Int.  temp. 

1800 

0  m'. 

209° 

0  ni. 

2250 

0  m'. 

1794 

1 

a 

209 

r 

224 

1 

a 

1784 

*4 

2084 

3 

4  - 

223 

i?  ! 

i  774 

It 

2074 

I 

2214 

2? 

i7«i 

2 

207 

i  4 

220 

3 

1754 

2t 

206"  j- 

24 

219 

34 

1745: 

34 

206 

2I 

218 

44 

i73i 

3i 

20^4 

3 

2164 

4t 

172 

44 

20  ^ 

34 

21  f 

54 

- 171 

204 

4 

213 

54 

170 

54 

202 

4l 

2l  I 

64 

169 

6 

200 

5 

209 

64 

168 

6j 

198 

54 

2054 

74 

i£64 

7 

1954 

6 

204 

74 

16? 

8 

194 

6  i 

201 

84 

164 

84 

192 

7 

198 

94 

16% 

9i 

190 

74 

I954 

30 

161 

IO 

188 

8 

193 

I04 

160 

104 

186 

84 

191 

114 

UT 

1834 

9 

189 

12 

i57 

1*4 

181 

94 

1864 

124  ! 

13 

179 

9f 

184 

13  I 

m 

14 

l77 

10 

182 

14 

1^2 

iT 

I7T 

11 

!79 

15  1 

ISO 

16 

J73 

iii 

176 

16  -i 

i48 

17 

171 

124 

172 

i? 

i  46 

18 

169 

124 

1^84 

18  i 

144 

194 

166 

134 

1 6<; 

194  ! 

142 

20| 

163 

!4r 

I  6t 

21 

140 

22 

160 

1 5 

1 S7 

224 

1 3  8 

234 

**7 

16 

154 

24  1 

i3^ 

244 

154 

18 

iTi 

2f4 

1 3  3 

26 
fS  t*r.  1 

IT2 

194 

~  ~  1 

147 

27 
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Praecedentis  Tabulse  II.  Exper.  I.  &  II.  rarefa&iones  in  aqua  gradi» 
bus  50  &  120  calente  oftendunt;  cum  pro  eodem  tentamine  aqua  fer¬ 
vidae  proxirna,  grad.  190  calens,  fuit  adhibita,  ea  ad  gradum  225  inca¬ 
luit,  antequam  Mercurius  in  Elaterometro  altitudinem  42  pollicum  atti¬ 
gerat 

Ejusdem  Tabulse  Experim.  III.  in  dimidia ,  quam  olla  capere  poteft, 
aquas  quantitate  captum  ,  fequentes  dedit  Elaterometri  adfcendentes  altitu¬ 
dines,  &  calefadionis  gradus:  7"  — 11 6°.  9"  —  1240  .  11 —  1 38° • 

13* —  145°.  15" —  162°.  17" — 1710.  19"  —  176°.  24" —  i88°« 

4?;;  — 203°.  30"  — 209°.  33"—  21  50.  3  6"  —  2190.  39' — 2240. 

42*'“2:30°8 

’  §.  XL. 

Poftquam  modo  enumerata  ,  una  cum  pluribus  aliis  tentaminibus 
jam  inftitueram  ,  defiderium  fuccrevit  infigniores  caloris  gradus  ,  cum 
correfpondentibus  elafticitatis  momentis  ,  fimili  ratione  explorare  ;  huic 
fcopo  ut  fatisfieret  ,  tubum  barometricum  ad  132  pollicum  altitudinem  pro* 
tractum,  non  absque  difficultate,  &  tsedium  moventibus  infortuniis  in  ufum 
vocavi.  Confpedus  Experimentorum  in  Tabulis  III.  &  IV.  exhibetur  5 
duo  tantum ,  cum  Elaterometro  in  aquam  defcendente  inftituta ,  tabulis 
non  apte  inferenda  ,  prsemittenda  funt. 

Exper.  I.  Aqua  gradibus  48  calens,  ollse  ad  plenitatem  infufa,  ad 
tubi  elaterometrici  fummitatem  adfcendit  ,  poftquam  incaluerat  ad  gra¬ 
dus  136. 

Exper.  II.  Aqua  ad  gradum  180  calens  ,  ollse  eadem  ratione  ad 
perfedam  plenitudinem  immiifa,  Elaterometri  extremitatem  attigit,  cum 
Mercurius  in  Thermometro  ad  gradum  220  conftitiifet ;  tunc  incepit  per 
fubfultus  furfum  deorfumque  moveri,  &  aere  rarefa&o  intermifceri ,  ut 
ebullitio  ad  tubi  fummitatem  usque  excitata  videretur. 

Nota. 


Quoad  ipfum  apparatum  id  in  anteceifum  notandum  venit ,  ollam  aquse- 
communis  uncias  xij ,  vel  libram  medicinalem  capere >  fed  quando  lage- 
nula  cum  mercurio  fimul  imponitur,  fpatium  xj  tantum  unciarum  aquse  capax 
reliquum  manet.  Tubus Elaterom.  132  '  longitud.  impletus  fuit  a  mere.  Unc.  iij 

sequivalent.Sunt  ergo  capa- 
57 6:  II  =  52 A  •  1. 
2 —  528  :  11  —  48  :  I. 

II.  erat— i}"',  Tab.  111. 

&  fequentium  = 


fem.  G r.  54,quse  quoad  volumen  aquse  granis  1 10 

.  .  ^  Ollse  vacuse  ?  t  T  , 

citates  >  ad  eam  Elaterom. 

Ollse  lagen.  continentis^ 

Tubi  vitrei  diameter  in  Elaterometro  Tab.  I.  & 


TABU- 
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TABULA  III. 


Experimenta  cum  Elaterometro  132",  tubo  in  Mercurium 

defcendente,  olla  plena. 


I. 

i 

II. 

in. 

IV‘  ! 

Aq.  450,  tan- 

Aq.  4?Q 

Aq.  ?0°. 

Aq.  170°. 

tillo 

vaporis 

tranfpirante. 

Calef 

Refrig. 

I.  T. 

Calef. 

Refrig. 

Calef. 

Refrig. 

Calef.  Refrig. 

n 

IO 

92° 

1 2)° 

41  m. 

95° 

126° 

19  e 

2190 

1 0  \  0 

186° 

IT 

IOO 

130 

37 

103 

i  36 

196 

223 

103 

J9<S 

20 

109 

(35 

34 

(08 

131 

198 

225 

1  j  2 

204 

I  I7 

140 

3f 

IJ3 

HO 

200 

227 

119 

212 

30 

124 

(45 

28 

1 2o 

146 

202 

229 

12.7 

220 

• 

*■« 

5-4 

3T 

1 3° 

ITO 

2  6 

123 

1 50 

204 

230 

134 

225 

<L> 

c 

40 

i35 

154 

24 

127 

1T4 

206 

23  i 

143 

333 

d 

O 

4  T 

140 

1 T9 

22\ 

1 3  T 

157 

208 

234 

149 

235 

5—1 

O 

4-> 

T° 

r45 

j  64 

21 

143 

l6t 

210 

236 

1 T7 

238 

c3 

5 

TT 

148 

168 

20 

147 

16? 

211 

238 

1 6 1 

239 

60 

151 

172 

19 

153 

1 68 

212 

239  ■ 

(i  66 

240 

QJ 

a 

•  «H 

^T 

(55 

175 

(8 

156 

172 

214 

240 

172 

242 

d 

70 

159 

180 

17i 

i  60 

176 

2*6 

242 

175 

243 

4— > 

•  T-H 

4-> 

7T 

I62 

(85 

16 

162 

179 

219 

244 

182 

244l 

< 

80 

i  66 

189 

(5i 

164. 

(83 

222 

247 

190 

246 

8>  . 

169 

193 

1 66 

i89 

225 

249 

195 

247: 

90 

»73 

199 

i3i 

168 

'94 

228 

25  [ 

198 

248 

9T 

178 

203 

12 

171 

197 

231 

254 

200 

249  « 

100 

182 

2Q6 

10 

173 

202 

233 

258 

203 

2*0 

i°T 

l  86 

208 

8 

17  6 

2  06 

236 

2  60 

20? 

251 

I  IO 

189 

210 

6i 

(82 

209 

24  ) 

262 

2 1 5 

252 

i*T 

191 

21 1 

4i 

(89 

212 

24  5 

264 

22  5 

2?3  - 

1 20 

194 

21  (i 

3 

39T 

214 

254 

266 

235 

254‘ 

125 

199 

212 

U 

20? 

21* 

259 

267 

245 

2?4 

i3o 

2(2 

212 

O 

2(5 

21S 

267 

267 

254 

254 
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Elaterometri  Altitudines 
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TABULA  IV. 

Experimenta  cum  Elaterometro  132"  longo,  tubo  111  Mercurium 
defcendente,  olla  ex  parte  tantum  aqua  impleta. 


I. 

11. 

III. 

IV. 

)  V' 

Aq.fo°,  Ligni 
|,OHa  plena. 

Aq.  70°,Lign. 
j7  Olla  plena. 

Aq.fo 

lorui, 

°,Lapil~ 

OllapL 

Aq 

7 

8  * 

Aq. 

2 

¥• 

Galef 

Refr. 

Calef 

Refr. 

Calef. 

Refr. 

Calef.  Refr. 

Calef.  Refr. 

10" 

112° 

1 6f 

121° 

i?<5° 

1 160 

ipi° 

1436 

i6f° 

T4I  Q 

xp9 

If 

l2f 

171 

3 

3fl 

124 

162 

162 

178 

1  sr 

167 

20 

136 

181 

IfO 

166 

136 

172 

i?f 

188 

I7f 

180 

146 

3  88 

l64 

177 

148 

183 

182 

199 

182 

191 

30 

vr 

194 

174 

188 

160 

189 

189 

209 

39? 

20? 

ir 

169 

199 

l82 

i9f 

168 

194 

20? 

218 

200 

216 

40 

'8? 

20  f 

190 

2o7 

I7f 

199 

209 

226 

208 

222 

4  r 

19? 

209 

397 

2i4 

i8° 

204 

217 

234 

2if 

228 

fO 

2oi 

214 

206 

2i9 

i8f 

209 

221 

240 

220 

2?f 

rr 

20  6 

219 

212 

22f 

188 

21? 

227 

2 46 

22  7 

238 

60 

2io 

222 

217 

230 

192 

217 

2?2 

2f  i 

234 

244 

21  f 

227 

223 

»3f 

196 

222 

234 

2p6 

238 

2fo 

70 

219 

332 

226 

238 

1 99 

226 

238 

2f9 

240 

2ff 

7f 

226 

23f 

2?? 

243 

203 

2?I 

242 

262 

2fO 

278 

80 

232 

2?8 

238 

247 

212 

2?4 

247 

26f 

2f4 

262 

8r 

234 

240 

24? 

2f  I 

220 

*37 

2p 

267 

2J7 

267 

90 

2?7 

244  I 

247 

2ff 

229 

240 

2  f6 

270 

261 

27O 

9f 

240 

248  ) 

2fl 

2f9 

238 

244 

26o 

273 

263 

273 

100 

243 

2f4 

26? 

244 

249 

264 

277 

2  6f 

27  6 

IOf 

248 

2f8 

2f8 

2  67 

248 

2f3 

267 

28o 

267 

279 

I  IO 

2T4 

262 

26  [ 

270 

2f2 

2f7 

271 

283 

271 

282 

Hf 

2f  7 

26f 

26f 

272 

2f8 

260 

27  f 

286 

27r 

28f 

120 

26o 

26g 

268 

274 

262 

262 

179 

288 

277 

287 

12  f 

264 

270 

272 

276 

264 

26p 

282 

289 

281 

289 

J?o 

270 

270 

2  76 

276 

266 

266 

290 

290 

289 

289 
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§.  XLI. 

Recenfita  hadenus  circa  aquse  &  vaporum  ejus  rarefadtonem  atque 
elafticitatem  Experimenta  fufficere  quidem  pollent ,  imprimis  fi  praxin  tam 
tum  &  aquae ,  ut  menftruum  confideratse ,  in  re  cullnari  &  pharmaceutica 
ufus  fpedamus :  Attamen  a  propofiti  ratione  alienum  non  videbatur,  quis¬ 
nam  ejusdem  examinis  in  aqua  antliae  ope  ab  aere  adhaerente  liberata  in- 
ftituti  eventus  foret ,  feorfim  explorare.  Tentamina  breviori  tantum  Eia- 
terometro  capta  fuerunt ,  quibus ,  ut  rei  conditio  melius  pateret ,  &  facilior 
phaenomenorum  comparatio  polfet  inftituti,  alia  in  aqua  communi  eodem 
tubo  accuratiffime  inftituta  ,  &  a  praecedentibus  ,  quoad  procedendi  modum 
non  nihil  diverfa ,  fimul  adjicere  confultum  elt  vifum.  Tabulae  VL 
Exper.  IV.  circa  aerem  purum  gradu  69  calentem,  toto  apparatu  probe 
ficco  mundoque,  fadum  examen  exhibet,  in  quo  thermometri  balneum 
aequabili  ratione  neque  incalefcere  neque  refrigerari  potuifte  facile  patet 
Eadem  animadverfio  quodammodo  etiam  in  ejusdem  Tab.  Exp.  IIL  quadrat 

TABULA  V. 


Experimenta  cum  Elaterometro  12  pollices  longo  in  aqua  communi,  & 
aqua  aere  vacua  capta,  tubo  in  Mercurium  defeendente,  olla  plena. 


I. 

II, 

IIL 

IIII. 

V. 

VI. 

Aq. 

aeris 

Aq.  aer.va- 

Aq.  coram. 

Aq.comm. 

Aq. 

:omm. 

Aq.comm. 

vacua,  ^°°. 

cua 

1800. 

50 

0 

1 8o°. 

I900. 

l9S°* 

Grad. 

Grad. 

Grad. 

Grad. 

Grad. 

Grad. 

Cal. 

Refr. 

Cal 

Refr. 

Cal. 

Refr. 

Cal. 

Refr. 

Cal 

Refr. 

Cal. 

Refr. 

10" 

9? 

”0 

190 

20  6 

94 

1 12 

'194 

208* 

205 

2i  s 

205 

3»3: 

• 
tn 
a  1 

U 

100 

116 

195 

210 

98 

ii? 

197 

212' 

208 

2*7 

.207 

21  S. 

£ 
•  v* 

20 

10? 

120 

204 

213 

102 

122 

200 

214 

210 

2X8 

210 

217 

£ 

n3 

124 

207 

216 

108 

125 

202 

21l? 

212 

219 

213 

11 9 

0  1 

30 

1x6 

128 

210 

218 

114 

128 

204 

217 

214 

220 

216 

221 

<5 

3? 

11S 

132 

213 

219 

iis 

131 

208 

218 

216 

222 

218 

223 

•  H 

j-i 

4-» 

40 

121 

13  6 

2If 

221 

I2l 

134 

210 

219 

218 

223] 

220 

225: 

<U 

E 

4s 

124 

13  9 

217 

222 

l2f 

137 

212 

220 

221 

22 

221 

225 

0 

s° 

127 

142 

219 

223 

127 

139 

214 

220 

223 

226 

223 

227 

QJ 

4-J 

n 

131 

143 

220 

223 

130 

140 

216 

222 

224 

227 

22? 

228 

•W 

60 

13  f 

144 

222 

224 

134 

142 

218 

223 

225 

228 

227 

229 

6<) 

138 

223 

22f 

139 

144 

223 

224 

227 

229 

220 

231 

70 

146 

146 

22  6 

226 

145 

[Mf 

225 

230 

230 

232 

232 
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TABULA  VI. 

Experimenta  Elaterometro  7 2"  in  aqua  communi,  eademque  aere  vacua3 
&  in  aere  puro  capta,  olla  tantum  ex  parte  impleta, 
tubo  in  mercurium  defcendente. 


I. 

II. 

ni. 

IV. 

IO 

Aq.  aere  vacuae 

2 

T 

Calef.  Refr. 

170  174 

Aquae  coram, 

2 

T 

Calef.  Refr. 

170  186 

Aquae  comm. 

5j- 

Calef.  Refr. 

150  190 

Aer  gr.  ?9 
calens. 

Altid.  Cal.  Refr» 
9" — 172—29? 

•=  15 

180 

188 

179 

197 

170 

210 

10  — 179 — 300 

s  20 

194 

196 

188 

20? 

171 

220 

11  —195—302 

1 

203 

208 

I9T 

210 

182 

227 

12  — 212 — 304 

cu>  30 

210 

21  ? 

204 

218 

194 

231 

13  —237—30  4 

W  40 

218 

222 

214 

22? 

204 

240 

14  —2+5—308 

22? 

227 

222  234 

213 

242 

15  —258—310 

S  41 

232 

235 

230 

24O 

218 

248 

16  — 272—3IO 

%  5o 

23^ 

240 

234 

244 

222 

2?2 

17  —  310— 310 

.S  ?? 

~LJ>  '  ' 

243 

245 

242 

249 

230 

254 

<1*  60 

24  A 

250 

248 

25  3 

24? 

215 

45 

2^2 

255 

2?2 

2  56 

2?0 

257 

70 

257 

257 

2  8 

258 

J  258 

258 

§.  XLIL 

Ex  omnibus  hadenus  recenfitis  experimentis  inter  fe  collatis ,  cafle 
ratiocinando  plures  Conclufiones  formari ,  &  Corollaria  deduci  poliunt ,  quae 
partim  phyficam  generalem,  partim  Digeftoris  ad  ufum  adhibiti  effedus,  eo¬ 
rum  que  rationes  egregie  illuftrant ,  &  ad  non  nullas  in  praxi  obfervan- 
das  regulas  manududionem  praebent. 

1 .  Quoad  ipfiam  aqua ,  ex  phy  ficis  notam  ,  a  calore  expanfionem  ,  fi  ve 
rarefa&ionem  (  XXXVI.  )  patet ,  eam  ah  infimis  temperiei  gradibus  cum  au&o  ca~ 
lore ,  &  vel  ultra  ebullitionem  ,  ad  terminos  experimentis  vix  definiendos , 
continuo  progredi .  Apparatus  Elaterometro  aqueo  inftrudus ,  eadem  omni¬ 
no 
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n@  ratione  cum  fitnplici  thermofcopio  liquorem  aquofum  continente,  ip- 
fas  aquae  expanfiones  naturales,  five  liberas,  quam  proxime  oftendit.  Huc 
referenda  funt  ( Tab.  I.  Exp.  I.  &  §.  XL.  Experi  I.  IL  )  Pofteriora  rare- 
fadionum  quantitatem ,  live  voluminis  incrementa  inter  binos  quosque  ca¬ 
loris  gradus  exhibent,  quod  in  progreiTu  a  gradu  48  ad  156,  &  in  eo  a 
grad.  circiter  I^oad  220  parte  iY\  :  52increfcit:  Alio  omnino,  quam  qui 
§.  XXVI.  notatus  fuit,  eventu,  ubi  aqua  a  puncto  congelationis  ad  ebul¬ 
litionem  usque,  five  a  grad.  32  ad  212,  parte  tantum  -gT  propriae  molis 
intumefcere  dicitur. 

2.  Aqua  a  calore  ,  tanquam  caufa  interna  oriunda  rarefa&io  ,  ]i 
refiftentiam  externam  offendit ,  non  eo  ,  quem  fi  Jibi  libera  relinquitur ,  obfer - 
vat ,  paffu  progreditur ,  &  fi  vel  impojjibile  fit  eam  penitus  coercere ,  ad  in - 
fignem  faltem  gradum  refrenari  potefi ,  atque  praepediri .  Patet  afferti  veri¬ 
tas  ex  Tab.  I.  Exp.  I.  collato  cum  Tab.  II.  Exp.  I :  In  illo  enim  eadem  , 
eodem  gradu  calens  aqua  ad  Elaterometri  fummitatem  extenfa  fuit,  poft- 
quam  a  fo  ad  92  grad.  incaluerat ,  cum  in  hoc  sequale  expanfionis  momen¬ 
tum  incalefcentia  grad.  180  demum  effedum  fuerit ;  hic  enim,  uti  in 
aliis  ejusdem  conditionis  tentaminibus ,  mercurius  ollae  inclufus ,  cum  vel 
magis ,  quam  ipfa  aqua  expandatur ,  hujus  apparenti  rarefadioni  non  eft 
impedimento ,  &  eatenus  tantum  obftat ,  quatenus  pondus  elevatae  in  Ela- 
terometri  cavum  columnae  renititur ,  &  in  liquorem  ollae  inclufum ,  ex- 
panlionem  molientem ,  gravitat.  Idem  effertum  ex  §.  XL.  Exp.  I.  &  IL 
&  Tab.  III.  Exp.  II.  &  III.  demonftratur,  nam  fada  collatione  patet 
aequalia  voluminum  incrementa  ab  augmentis  caloris  quam  maxime  dis¬ 
crepantibus  produda  fuiffe ,  eandem  nempe  rarefadionem  ab  augmento 
graduum  88°  5  quae  i6f° ;  eamdem  afo°,  quae  a  97°,  hinc  columna  mercuria- 
li ,  inde  aquea  refiftente. 

3.  Aqii£  a  calore  rarefa&io  per  vim  externam  expanfioni  r efflenti,  pro  ratione 
potentia  reprimentis ,  non  folum  imminuitur  &  retardatur ,  verum  jam  fa&a , 
fi  refiflentia  fubito  intenditur ,  ex  parte  faltem  reprimitur  >  ut  qua  in  frigida 
obfer  vat  a  £5?  experimentis  evi&a  fuit  compreffionis  a  vi  quacunque  mechanica 
impatientia  (XXXVII.)  ,  calida  non  competat :  Quodfi  enim,  dum  Mercu¬ 
rius,  ab  aqua  in  olla  ad  plenitudinem  inclufa  &  intumefeente,  jam  ad  in- 
fignem  altitudinem  propulfus  eft,  oris  tantum  in  tubum  flatu  fuperincum- 
bentem  aerem  comprimas,  ad  duos  fere  pollices  deprimitur;  infurgit  ite¬ 
rum  preftione  aeris  foluta;  altius  adhuc  adfcendit  fi  fugendo  ipfum  aerem 
rarefacias. 
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4-  &  inferioribus  gradibus ,  cateris  paribus ,  pro  ratione  aucti  caloris  , 
aqua  minus  expanditur ,  ^  compreJJ tonis  impatientior  ejfie  videtur ,  quam  vero 
in  mtmfioris  calefactionis  fatu $  Id  ex  omnibus  in  impleta  olla  cum  Elatero- 
metro  mercuriali  captis  experimentis,  Tab.  1.  Exp.  I.  II.  Tab.  III.  Tab.  IV. 
Tab  V,  evidens  eft:  Etenim  in  aqua  temperata,  pro  pondere  columnae  mer- 
curialis  130  pollices  altae  elevando  &  fuftentando,  incrementum  graduum 
faltem  8?  requirebatur,  cum  in  aqua  gradu  170  calente  augmentum  gra¬ 
duum  48  fufficeret;  Fit  hinc,  ut  in  infigni  Thermometri  altitudine,  pro  ra¬ 
tione  imminuti  per  gradus  caloris,  Elatcrometri  lentior  fiat  defeenfius contra 
in  gradibus  ad  temperiem  magis  accedentibus.  Si  abfoluta  eft  frigida  inconi - 
prejfibilitas ,  punitum  aliquod  detur  opportet,  ubi  ea  definit,  &  non  improba¬ 
bilis  eft  conjedura  id  in  ipfum  congelationis  pundum  incidere»  Quodfl 
incomprefllbilitatis  conditio  ad  aliquam  latitudinem  extendatur,  Elatero- 
metra,  aqueum  &  mercuriale,  intra  terminos  hujus  latitudinis  gradus  com¬ 
prehendentes  ,  non  poterunt  non  inter  fe  correfpondere. 

Digefore  penitus  adimpleto ,  in  dato  caloris  gradu ,  prejjio  femper  tan¬ 
to  major  eft ,  quo  aqua  olU  inclufa  tempore  infufionis  magis  f  rigui i  ,  &  vice 
verfa. 

6.  Prejjio  a  calore  oriunda ,  vel  rarefa&ionis  nifus ,  pro  increfcente  aqua 
coarclata  quantitate  augetur.  Duodecim  enim  aquae  temperatae  unciae  co- 
columnam  Mercurii  130''  fuftinent,  poftquam  calor  ad  gradum  2if  incre¬ 
vit  ;  Tah.  III.  Exp.  11. ;  dimidia  ejufdem  aquae  quantitas,  ad  eumdem  gra¬ 
dum  calefada,  columnae  56  tantum  pollicum  renititur,  Tab.  IV.  Exp.  1IL 
videtur  ergo  expanfionis  nifus  cum  ipfa  expanfionis  quantitate,  id  eft  in 
ratione  direda  voluminum  increfcere  5  hinc  in  majoribus  vafis ,  fi  aqua 
penitus  adimpleantur,  liquoris  contra  parietes  preiliones  in  determinatae 
magnitudinis  areas,  eas,  quae  in  minoribus  obtinent,  tanto  fuperant  vi, 
quanto  olla  ollam  capacitate. 

7.  Corpora  aliena ,  f  oli  da ,  olla  una  cum  aqua  immiffa ,  ni  fi  partes  vo¬ 
latiles,  calore  extricandas,  in  vapores  elafticos  refolubiles  contineant,  vel 
ipfa  aeque  ac  aqua  calore  expandantur,  vim  prejjionis  imminuunt ,•  cuma 
caiore  minus  quam  aqua  expandantur ,  &  perinde  fiat,  ac  fi  ipfius  ollae 
capacitas  imminueretur.  Hic  effedus  eo  fenfibilior  eft,  fi  corpora  aliena 
rara  fint  atque  porofa,  ut  aquae  coardatae  in  ipfam  fuam  fubftantiam  tran- 
fitum  concedant,  Tab.  IV.  Exp.  I.  II.  III. 

8.  Aquam  ,  fi  columna  Mercurii  aliquot  tantum  pedes  alta  expanfioni 
ejus  refifiit ,  longe  ultra  eum  ,  qui  ebullitionis  in  vafie  aperto  efi ,  termi¬ 
num  t  incalefcere  pojfe ,  pluribus  experimentis  evincitur .  Eadem  obtinen¬ 
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te  refiftentia  calefadio  eo  longius  procedit,  quo  aqua  ad  ollam  implendam 
adhibita  magis  caluit,  &  quo  minor  eft  ejus  quantitas. 

9.  Si  omnia ,  qm  olidi  capacitatem ,  &  aqua  calorem  Jje&ant ,  paria  fiunt, 
ad  gradus  intenjiores  urgeri  potejl  calefacio,  ubi  tubus  Elaterometri  amplior 
ejl ,  quam  in  angufiiori,  quamvis  amborum  aqualis  jit  altitudo .  Eventus  ratio 
infra  in  §  XLVI.  fufius  explicatur,  Res  ipfa  ex  Tab.  II.  Exp.  I.  &  Tab.  LIE- 
Exp.  II.  patet.  Tubus  Elaterometri  in  Tab.  I.  &  II.  lumen  quadruplo  fere 
majus  habuit,  quarn  qui  reliquarum  tabularum  experimentis  mlervivit 
(§.  XL.).  Ea  eft  ratio,  cur  ejusdem  temperiei  aqua,  quae  Tab.  III.  Exp.  II. 
poft  calefadionem  gradi  mercurium  in  altitudine  42  pollicum  fu  {len¬ 
tavit,  in  Tab.  II.  Exp.  I.  eum  dem  ,  quoad  mercurii  altitudinem,  effedum, 
in  gradu  cal.  igo  demum  praeftiterit. 

I  o.  Exigua  tantum  liquoris  per  commijfiurarum  rimas  trans fudatio  non  ob- 
jiat ,  quo  minus  ad  maximos  ufique ,  qui  in  praxi  requiruntur  ,  gradus  calefieri 
pojjit  aqua.  Sed  tunc  ignis  pro  ratione  quantitatis  transfpirantis  aliquantum 
vividior  requiritur,  &  infignis fimul obfervatur  prelfionisrefpedu  caloris  im¬ 
minutio.  Tab.  III.  Exp.  IV.  collat.  cum  I.  Transfudatio  tamen,  cum 
nunquam  abfque  jadura  fiat ,  ubi  evitari  poteft,  &  ab  aliqua  in  ollae  fa¬ 
brica  labe,  vel  combinationis  incuria,  pendet,  toleranda  non  eft. 

1 1 .  Aqua  aere  purgata ,  quoad  fenfibiles  rarefa&ionis  effetius,  ab  aqua  conu 
muni  non  differt.  Tab.  V.  &  VL 

1 2.  Vaporum  etiam  ingens  eft  elaftkitas ,  qua  inde  pendet  contra  vou 
forum  parietes  prejjio  ,*  eadem  tamen  quoad  nifus  vehementiam  ad  eum  ,  qui 
aqua  ollam  penitus  adimplentis  ejl ,  Cdteris  paribus ,  non  accedit :  Fervida 
enim,  quae  in  vafe  aperto  maximam,  cujus  in  hac  conditione  capax  efts 
expanfionem  acquifit ,  ollae  ad  plenitudinem  infula  mercurium  ad  altitudi¬ 
nem  130  pollic.  propellit,  poftquam  ad  grad.  267  progrefia  eft  calefadb 
(Tab.  III.  Exp.  III.).  Vapor  eodem  gradu  calens Elaterometrum  tantum 
in  altitudine  8^-90  pollicum  fuftinet  (Tab.  V.  Exp.  IV.  V.  Mutata 
aquae  quantitate  alia  erit  proportio  5  in  minori  enim  quantitate  minor 
etiam  eil  rarefadionis  nifus ,  intendor  in  auda  ( 6 )  1  Conf.  Tab.  V. 
&  VL 

1 3 .  Parva  aqua  quantitas ,  ji  adaquato  caloris  gradu  urgetur  ,  ad  anu 
filum  Jpatium  vaporibus  valde  elafticis  hnplendum  fitfficit  >  fiff  in  ea  ,  quet  ufu 
venit ,  variationum  latitudine ,  vaporum  elater  non  a  quantitate  inclujk  aqu<£v 
fed  a  caloris  intenjitate  unice  pendet :  lo  aequalibus  enim  calefadionis  mo¬ 
mentis  Elaterometrum  ubivis  eamdem  quam  proxime  altitudinem  ferva- 
vit,  five  olla  ad  five  ad  ^  tantum  fuae  capacitatis  partem  impleta  fuerit, 
uti  ex  Tab.  VI.  Exp.  III.  evidenter  apparet *  alia  mutatis  proportioni- 
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bu$  capta  tentamina  idem  demonftrant.  Dubium  non  eft  aliquod,  quoad 
quantitatem,  refpedu  ad  elaft  i  citatis  a  determinato  caloris  gradu  in  datae 
amplitudinis  fpatio  producendam  intenfionem  habito  ,  minimum  daris 
id  autem  tam  exiguum  eft,  ut  quoad  Digeftoris  ufum  vix  ullius  momen¬ 
ti  fit.  Aqua  cum  ineunte  calefadione  incipit  vapores  expellere,  & 
*' expellere  pergit ,  quam  diu  caloris,  refolutionem  in  vapores  efficiens  ni¬ 
lus,  impedimentis  externis,  &  violentae  vaporum  coardationi  fuperandis 
par  eftj  definit  expellere,  poftquam  elafticitas  ad  momentum  calefadioni 
proportionatum  increvit,  &  in  eo  tantum  cafu,  ubi  fpatium,  quo  fefe 
expandat ,  quantitati  &  calori  adaequatum  adeft ,  plenaria  liquoris  in  va¬ 
pores  refolutio  locum  habet. 

14.  Aqua  fu  Ver  incumbens ,  cum  eaque  in  olla  probe  claudente  jimul 
coar&atus  vapor ,  ignea  materia  liberum  tranfitum  diJJJpationem ,  qua 
in  vafis  apertis  obtinent  (  §.  XXIV.  ),  impedit  ,  cfj  ipfum  etiam  ebullitionis 
motum  cohibere  videtur  ,•  hic  enim  ab  ignis  &  particularum  ignearum  in 
vaporem  continuo  refolutarum  feftino  tranfitu  in  aerem  liberum  minus  re- 
fiftentem  pendet,  quae  conditiones  ob  vaporis  inclufi  cum  audo  calore  fen- 
fim  quidem,  fed  continuo  increfcentem  refiftentiam  locum  non  habent. 
Fit  inde,  ut  in  olla  bene  claufa  mercurius  in  Elaterometro  motum  adfcen- 
dentem  aeque  ac  defeendentem ,  abfque  fubfultibus,  aequabiliffimo  gradu 
abfolvats  nullus  ollae  tremulus  obfervatur  motus,  nullus  liquoris  intus 
seftuantis  percipitur  ftrepitus,  nulla  agitatio. 

Praecipua  haec  funt,  quae  de  aquae  rarefadione,  &  de  diverfis  ejufdem 
per  conditiones  externas  modificationibus  monenda  videbantur  :  Plura  ad¬ 
dere  brevitatis  ergo  fup  er  fedemus. 

§.  XLIIL 

Aqua  tamen,  quamvis  ejus  inter  plura  alia,  maxime  univerfalis  fit, 
Jt  praecipuus  in  re  cibaria  aeque  ac  pharmaceutica  ufus,  non  unicum  eft 
tnenftruum,  quod  pro  faciendis  in  olla  noftra  codionibus  &  digeftionibus 
commode  infervire  poteft.  Quodfi  enim  ipfam  ollam  in  balneum  arenae , 
aquae,  vel  vaporis,  cochleis  claudendum  convertas,  cum  omnibus  fere  li¬ 
quoribus,  ne  quidem  acidis  mineralibus  exceptis ,  experimenta  capi  poffiint.  Nu¬ 
dae  ollae,  argento  vel  ftanno  probe  obdudae,  vinofos,  fpirituofos,  refino- 
fos,  balfamicos  oleofos,  plus  minus  volatiles  liquores  immittere,  vel  cum 
materiebus  ejufmodi  principiis  praegnantibus,  digeftiones,  codiones,  fo- 
lutiones  tentare ,  nihil  eft  quod  prohibeat.  Sed  &  in  hocce  experimento¬ 
rum  genere  proficuum,  nedum  neceflarium  eft,  expanfionum  rationes,  & 
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vaporum  imprimis,  quoad  elafticitatem ,  compreffihilitatem ,  fubtilifcateftt* 
penetrabilitatem,  cet,  varium  genium  &  propriam  lingulis  indolem  cognovit 
fe.  Itaque  ab  hac  etiam  parte  immenfus  fere  novorum  aeque  ac  utilium 
experimentorum  campus  patet :  Sed  pro  noftro  fcopo ,  &  aliqua  faltem 
ad  diverfi  generis  operationum  manududione  ,  praecipuorum  non  nulla 
Ipecimina  exhibuifle  fufficiet. 

TABULA  VII 

i 

Experimenta  in  fpirituofis  &  oleofis  varix  volatiiilatis  capta ^  Elaterometro 

mercuriali  yz"  longo» 

Materhc  funt :  Vinum  album  generofum.  Vinum  album  vappidius,  ex 
parte  evaporatum.  Acetum  Vini.  Alcohol  Vini  puriffimum.  .  Gara- 
phora»  Spiritus  Vitrioli  dulcis.  Oleum  Terebinthinae. 


i. 
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IV. 

1 

| 

V. 
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In  experimento  VI.  oh  infignem  calorem,  &  inde  metuendum  cer?e  hifpanicx 
emollitionem ,  ulterius  progredi  non  licuit. 


P  2 


44  «15* 

TABULA  VIII. 


Experimenta  eodem  apparatu  inftituta  in  oleofis  &  fpirituofis  aquas  im- 
merfis,  cujuimodi  funt :  Terebinthina,  Camphora,  Alcohol  Vini, 

Sa!  Ammoniacus  cum  Cineribus  clavellatis ,  Cortex  Auran- 

tiorum,  Cortex  Thymiamatis. 


i 

i.  i 

11. 

in.  i 
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v- 

VI. 
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Experimentum  cum  Spiritu  Vini  aethereo. 

Etiam  in  Spiritu  Vini  ather eo,  aliis  Aether,  &  Naphta  Vitrioli  dido,  Experimen¬ 
tum  eft  captum, fed  cum  aliqua  in  modo  procedendi  variatione. OllaElaterome- 
tro  inftruda,  recepit  vafculum  vitreum  aetherei  Fpiritus  drachmam  unam  conti- 
nens,reliquum  ollae  fpatium  vacuum  man(it,ut  extricatis  per  calorem  vaporibus 
gateret  $  fenfim  calefada  olla  exhibuit  nifum  elafticitatis  vaporum  ex  liquore 
omnium  fubtiliffimo  &  volatilifllmo  exhalantium ,  cuique  caloris  gradui  cor- 
ycfpondentem,  Mercurius  in  altitudine  io  policum  itetit,  cum  thermofco- 
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pium ,  quod  in  hac  apparatus  ratione  calorem  non  niii  tardius  haurire 
potuit,  a  temperie  ad  gradum  go  progreffum  effet  i  ili  calore  190  gra¬ 
duum  Mercurius  in  Elaterometro  ad  pollic.  72  fuit  propulfus.  Opera¬ 
tione  finita,  poft  plenariam  refrigerationem,  liquor  in  langenula  refiduus 
pondere  grana  50  aequavit  3  reliqua  pars  parietibus  &  operculo  adhaefit  * 
vel  in  fundo  colleda  fuit,  quoad  odorem,  faporem,  volatilitatem  ,  cum 
aqua  immifcibilitatem,  uti  videbatur,  neutiquam  mutata.  Doleo  tabellae,  mo« 
menta  ,  uti  in  preaecedentibus ,  per  gradus  exhibentis ,  jaduram.  Ex  A- 
^use  drachmis  2,  eodem  modo  inclufis  &  calefadis,  grana  tantum  fo  in 
lagena  refidua  manferunt 

§.  XLIV. 

Ex  hisce  inter  fe  comparatis  facile  eft  de  diverfi  generis  liquidorum  vapori¬ 
bus  ,  quoad  indolem  generalem ,  non  nulla  corollaria  deducere. 

1.  Liquida ,  qua  examinavimus  omnia  cum  aqua  eatenus  conveniunt ,  quod  va¬ 
pores  elafiicos  expellant ,  calore  extricandos ,  &  vix  credibile  eft  in  aliis, 
quoad  hunc  refpedum  exceptionibus  locum  effe.  Elafticorum  numero  a 
Wallerio  eximuntur  Vapores  Olei  Terebinthina ,  Anifi  &  Rofarum ,  illi 
Spiritus  Vini ,  Spiritus  Nitri ,  Spiritus  Salis  communis  ,  alii.  In  didorum 
non  nullis  contrarium  obtinere,  ex  Tab.  VII.  Exp.  I.  II.  IV.  V.  VIII? 
&  Tab.  VIII.  Exp.  I.  III.  apparet  j  Eamdemque  etiam  aliorum  rationem 
effe  facile  credideris.  An  proinde  mirum  eft,  caufam  elafticitatis  in  non 
nullis ,  uti  putabatur ,  deficientis ,  hucusque  a  Phyficis  erutam  non 
effe  ?  (  a  ) 

2.  Differunt  tamen  liquida ,  §•?  [olida  partes  volatiles  continentia  ,  ah 
aqua  in  genere  omnia ,  &  fingula  inter  [e,  quoad  vaporum  in  iisdem  per  de¬ 
finitum  calorem  extricandorum  elajlicitatis  gradus  ,*  hi  enim  in  diverfis , 
fubfiftente  eadem  caufa,  diverfi  funt,  &  eo intenfiores  effe  videntur,  quo 
ipfi  vapores  calore  alii  prae  aliis  facilius  extricantur  &  in  altum  ele¬ 
vantur,  ut  proinde  vaporum  elaftieitas  «St  volatilitas  eamdem  rationem 
obtinerent ,  &  pari  paffu  ambularent  En  ordinem ,  quo  ea  faltem  cor¬ 
pora ,  quae  experimentis  fubjeda  fuerunt,  Fefe  utroque  refpedu  excipere 
crediderim.  Spiritus  Vini  athereus  *,  Spiritus  dulcificatis  Spiritus  urinofus , 
vel  alcalinus  volatilis ,  Spiritus  vinofus  meracus  in  Alcohole,  dein  magis 

dilutus 

(a)  betr  SdEwebifc&m  $Pfak  Ut  ©iffenfcf)*  T.  IX,  p.  43. 
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dilutus' in  Spiritu  Vini  vulgari ,  &  in  Fmo  ipfo  plus  minus  generofo ; 

ytei  dilutius  i  Camphora  ,•  Olea  ejjentiala  pura ,  Oleum  vgr.  Terebin¬ 
thina  y  dein  heterogeneis  mixta,  in  Cortice  Aur antiarum Cortice  Thy¬ 
miamatis  i  Terebinthina .  Eaedem  tamen  differentiae  &  gradationes  in  inci¬ 
piente  calefadione  magis  diftincbe  funt ,  quam  in  intenfioribus  caloris 
gradibus ,  ubi  quidem  non  nulla  eamdem  rationem  fervant ,  alia  vero  pro¬ 
prius  ad  fe  invicem  accedunt,  vel  inter  fe  confunduntur,  vel  elateris 
multum  amittunt ,  exemplo  Camphora ,  Tab.  VII.  Exp.  VI. 

3.  Olla  bene  fabrefa&a  S3  probe  claufa  vapores  omnes ,  ne  quam  maxime 
volatilibus  quidem  exceptis ,  penitus  coercet ,  ut  in  omnibus  digeftionibus  Sc 
codionibus ,  fi  adaequatum  ignis  regimen  accedat ,  nullum  fit  ob  partium 
volatiliorum  jaduram  periculum. 

4.  Experimenta  ita  inftitui  pojjimt ,  ut  in  quocunque  cafu  quantitas  ma¬ 
teria  volatilis ,  qua  pro  totius  olla  capacitate  vapore  ad  determinatum  gra¬ 
dum  elafiico  implenda  requiritur ,  appareat .  Fit  hoc ,  quando  ,  uti  in  Ex¬ 
perimento  poft  Tab.  VIII.  eft  fadum,  major  quam  quae  fuffedura  effe  exifti- 
matur ,  liquoris  quantitas ,  non  nudae  ollae  ,  fed  vitro  ,  ollae  imponendo , 
immititur;  &  finita  operatione  poft  plenariam  refrigerationem,  quantitas 
in  vitro  refidua  examinatur.  Quae  enim  jam  deficit  portio  ,  in  vapores 
refclutam  fiiiffe  certo  conftat. 

§.  XLV. 

Alius  adhuc  conjici  potefi  pro  vaporum  SS  aeris  elajiicitate  commodius 
jtmul  &  accuratius  menfurauda  apparatus ,  de  quo  ferius  cogitaffe  doleo- 
Cylindrus,  pollicaris  vel  &  majoris  pro  lubitu  diametri,  &  duorum  pol¬ 
licum  longitudinis ,  ex  craffa  ferri  lamina  convolvatur ,  utrinque  orbita  ali¬ 
quantum  arcuata  claudendus,  orbitarum  alterutra  foramine  3  vel  4  li¬ 
nearum  pertundatur,  infigatur  tubulus  itidem  ferreus,  cochlea  mare  in- 
ftrudus ,  &  omnia  cupreo  ferrumine  firmiter  conglutinentur  ;  fit  prae¬ 
terea  operculum  cum  cochlea,  per  quod  tubus  ferreus  tranfeat,  eadem 
omnino  ratione,  uti  in  §.  XXX.  de  Elaterometro  vitreo  fuit  didum,  cu¬ 
jus  altera,  tenuior  extremitas  ad  cylindri  fundum  pertingat,  altera  vitro 
barometrico  recipiendo  accommodata  fit.  Cylindri  fundus  ad  aliquot  li¬ 
nearum  altitudinem  mercurio  tegatur,  reliquum  ejusdem  cavum  partim 
omnis  generis ,  ferrum  non  exedentibus  liquoribus  ,  partim  eorumdem 
vaporibus  excipiendis  inferviat.  Claufus  apparatus,  una  cum  thermome- 
metri  balneo  metallico  vel  oleofo,  fenfim  pro  lubitu  calefaciendo,  impo- 

fitus. 
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fi  tus ,  quae  liquor  &  vapor  inclufi  exercent,  expanfionis  molitmfta,  cui- 
cunque  caloris  gradu  correfpondentia ,  quam  accuratiilime  exhibebit 

§.  XLVI. 

Ex  ipfius  rei  conditione  facile  patet,  in  Olla  Elaterometro  phyjico  in - 
ftru&a  abfolutam9five  liquoris  five  vaporis,  coarctationem  fieri  non  pojje  j  quam¬ 
vis  enirii  nihil  omnino  transfudet  transfpiretve ,  mercurius  tamen,  dum 
ex  lagenula  in  tubi  cavum  alfurgit,  fpatium,  quo  alia  ollae  contenta  fuc- 
cedant ,  liberum  relinquit.  Hanc  fpatii  amplificationem  in  experimento¬ 
rum  circa  vapores  eventu  nihil  mutare ,  &  nullius  quidem  ,  quoad  im¬ 
minutum  inde  eorum  elaterem  momenti  elfe ,  ex  §.  XL1V:  12  facile 
perfpicitun  fed  quoad  liquoris  ollam  penitus  adimplentis  rarefadionem 
alia  omnino  eft  ratio,  &  optandum  fane  elfet,  methodus  inveniretur  ejus¬ 
dem  ,  dum  calefit ,  absque  ut  in  majorem ,  quam  quas  frigido  fuerat,  mo¬ 
lem  fefe  expandendi  locum  inveniat,  contra  vaforum  repagula  nifum  ac¬ 
curate  explorandi. 

Huic  defiderato  Elaterometri  mechanici  ope  apprime  fatisfieret ,  fi  val¬ 
vulae  cum  foraminis  ,  cui  obturando  infervit ,  commilfura  tam  exquifite 
congrueret,  ut  vel  parvo  pondere  onerata  folidi  metalli  denfitatem  aemu¬ 
laretur  :  Sed  eo  in  efformatione  perfectionis  pertingere  vix  datur ,  & 

quod  in  aliis  hujus  generis  inftrumentis  egregiae  utilitatis  eft  juncturis  irn- 
guinofa  interponendi  adminiculum ,  hic  ob  calorem  pinguia  liquefeenteni 
locum  non  invenit.  Magno  pondere  onerata ,  vel  cochlea  depreffa  val¬ 
vula,  fi  praeterea  charta  vel  plumbum  interponatur,  liquidum  fatis  bene 
coercet ;  fed  cum  fic  multo  maximum  preffionis  momentum  commiffii- 
rae  denfandae  impendatur,  quisnam  refiftentiae  gradus  pro  ipfa  aquae  ra« 
refadtione  cohibenda  fufficiat ,  determinare  non  licet*  Cum  foraminis  li¬ 
nearis  valvula  triplo  atmofphaerae  pondere  onerata  edet,  aquae  temperatae, 
vel  gradu  \o  calentis  ,  &  ollam  penitus  adimplentis ,  feniibilis  rarefadio 

cohiberi  potuit,  donec  calefactio  ad  grad.  I2S  progrefla  fuerat;  poft  in- 
figniorem  incalefcentiam  liquidi  transfudatio,  quamvis  ponderibus  multo 
majoribus  appenfis ,  impedita  non  fuit.  Quodfi,  remotis  ponderibus , 
cochlearum  vim  adhibeas ,  bene  quidem  obturatur  parvum  valvulae  fora¬ 
men;  fed  poftquam  calor  longe  ultra  ebullitionis  pundum  increverit ,  ad 
grad.  v.  gr.  250  vel  plures,  non  obftante  ingenti  cochlearum,  interpolia 
tas  junduris  materias  molliores,  quo  fefe  omnibus  quibuscunque  inaequa¬ 
litatibus  atque  afperitatibus  infinuent ,  urgentium  molimine,  ipfe  rarefa- 
dionis  nifus  tantopere  intenditur,  ut  penitus  cohiberi  vix  poffit;  cum  ii 

vapo- 
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vaporibus  exiguum  laltem,  quo  fefe  expandant,  fpattum  liberum  maneat, 
infignis  ,  &  per  longum  temporis  ipatium  protradta  calefadio ,  tefte  bi- 
1  a n'ce ,  absque  ulla  liquoris  jadlura  locum  habeat.  Cum  vero  valvula 
non  cochlea ,  fed  minoribus  tantum  ftaterae  ponderibus  deprimitur ,  aqua 
ad  infignes  quidem  gradus  ,  300  v.  gr.  &  ultra  calefieri  facile  poteft ,  fed 
non  absque  fenfibili  vaporis  transfpiratione.  Si  pondus  appenfum  minus 
quam  par  eft  refiftit,  &  vividior  fimul  ignis  urget,  una  cum  ve&e  ele¬ 
vatur  valvula  ,  &  magna  vaporis  fimul  &  liquoris  quantitas  vehementi 

impetu  protruditur ,  ejaculatur  ;  elatere  multum  imminuto  iterum  clau¬ 
ditur.  Moderatioris  regiminis  ope  exquifitiora  quidem  tentamina  poffunt 
inftitui ,  quae  tamen,  nifi  apparatus  ulterius  perficiatur  (quod  quidem 
itnpoflibile  elfe  non  crediderim  )  quoad  momentorum  accurationem  ad  ea 
elaterometro  phyfico  dete&a,  &  in  tabulis  exhibita,  nequaquam  accedunt. 

§.  XLVII. 

De  olla  necejjario  robore ,  quae  dicam,  pauca  funt.  Id  pro  vario  u- 
fus  fcopo  atque  ratione  poterit  effe  varium ;  fed  confultius  femper  eft  in 
exceilu  quodammodo  peccare,  quam  vero  in  defedu.  In  ipfo  ufu,  fi 
duriora,  difficulter  folubilia ,  fubigenda  funt,  ignis  regimen  aequabile, 
materiae  tradandse  accommodatum  adminiftrandum  eft;  calor  enim  ultra 
grad.  330.  1.  340  non  augetur  ,  quin  empyreuma  producatur;  ad  gra¬ 
dum  300  intenfus  pro  omnibus  hujus  generis  operationibus  plerumque, 
nedum  femper  fufficit;  pro  plurimis  autem  vel  hic  adeo  nimius  eft.  Vi¬ 
detur  itaque ,  qui  fuperandus  eft  vaporum  nifus  (  nam  de  vafis  penitus 
adimpletis  hic  non  agitur)  fere  intra  eos ,  quos  Elaterometro  132  poi- 
lic.  altitudinis  menfuravimus ,  terminos  comprehendi  :  Sed  ne  potentiae 
intus  prementi  minus  quam  par  eft  ,  vaforum  vero  refiftentiae  nimium 
tribuamus,  fupponamus  repagula  requiri,  quae  columnae  mercuriali  300 
pollicum  fuftinendae  fufficiant.  Erit  tunc  preffio  in  aream  pollicis  qua¬ 
drati  ,  fi  pollex  cubicus  Mercurii  granis  3920  aequiponderet  =  136- 

Diametro  ollae  interna  pofita  =  6 ''  ,  erit  prefiio  in  fundi  fu. 
perficiem  28^  pollicum  quadratorum  ~  -  —  Ifc  3824 

In  eam  operculi,  uti  praecedens  -  ®  3824 

In  partem  peripheriae  internae  fi  ve  cir¬ 
culum  fedione  transverfa  a  cylindro 
feparatum,  quae  pollicaris  eft  altitud.  — 

13^  X  =  2561 

In  totum  cylindri  tubum  8  pollicum 
.altitudinis  =  2561  X  8  —  20488 

Ergo  fumma  totius  diftrahentis  preffionis  =  j®,  2843^ 
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Ex  hifce  datis  pollet  quidem  calculo  dudo  nifus  ,  quo  unaquaeque 
tubi  cylindrici  pars  fecundum  longitudinem,  vel  diredionem  perpendicu- 
larem  ad  rupturam  urgetur,  &  laminarum  neceflaria  craffities  determi¬ 
nari  :  Sed  cum  haec  difquifitio  altioris  fit  indaginis,  moles  metallica,  qux 
huic  vi  fixperandse  fufficit,  facilius  ad  normam  experimentorum  menfura- 
tur.  Confiat  enim  tentaminibus  a  MAPdQTTE  captis  in  plumbeo  cylindro 
unius  pedis  diametri  craffitiem  metalli  2 ■?"  plus  quam  fufficientem  fuilfe 
pro  columna  aquea  ioo  pedum  parifinorum  fuftentanda  j  unde  ex  compa¬ 
ratione  variorum  ,  qui  in  diverfis  metallis  obtinent,  cohaerentiae  momett* 
torum ,  fecundum  Staticx  regulas ,  robur  in  quovis  metallo  pro  ratione 
amplitudinis  &  preffionis  necelfariurn  invenitur.  Confiat  praeterea,  audo* 
re  eodem,  fi  columna  aquea  30  pedes  alta  premat,  &  cylindrus  6  pol* 
lices  diametro  sequet ,  laminam  cupri  quartam  lineae  partem  cralfam  fatis 
refiftere  (a)  :  Sed  altitudo  30  pedum  aquse  cum  mercurii  pollicibus  26 
xquiponderat :  Ergo  craffities  pro  refiftentia  300  pollicum  necejjaria  erit 
—  26  :  300  =  £  :  x  —  2\\  lin. 

Hanc  vero  craffitiem  ,  ob  ferramentorum  circwnpo fit  orum  fuperadditum 
robur ,  ad  dimidiam  fere  ejus  partem ,  vel  duas  faltem  lineas  reduci  pojfe  cre¬ 
diderim  >  cui  opinioni  experientia  etiam  fuffi' agatur  Laminae ,  quae  bafin  et 
ficit,  craffities  aliquantum  major  fit,  ne  incurvetur,  &  ferro  muniatur, 
uti  jam  fupra  §,  XVII.  didum  eft;  Operculum  uncis  ferreis  deprimitur^ 
qui  facili  opera  fatis  robufti  conficiuntur,  ut  expanfionis  aeque  ac  cochlea* 
rum  molimini  plus  fatis  refiftant. 

Eas  preffionesy  qu£  dum  olla  penitus  adimpletur ,  obtinent  ,  ubi  nulla 
omnino  expanfioni  libertas  conceditur  ,  determinare  adhucdum  non  licet : 
Sed  jam  ex  §.  XLVI.  vidimus,  aquam  potius  per  commi  (fur  arum  rimas 
penetrare,  quam  ut  in  magna  calefadione  tam  ardam  expanfionis  limi* 
tationem  admitteret :  Hinc  fi  lentus  tantum  ignis  adminiftretur ,  vel  in 
hoc  cafu  modo  dida  metalli  moles  fufficit ,  nec  ullum  eft  ab  explofione 
periculum. 

§.  XLVIII. 

Supra  jam  §.  XXX.  de  aqua  corporibus  folidis  valde  calentibus  guttatiM 
injperfa  evaporatione  plus  minus  veloci ,  tanquam  criterio  ad  gradus  caloris  afli~ 

G  mandos 

(a)  Oeuvres  de  Mr.  Mariotte,  4q  a  la  Haye,  1740»  f>.  469.  fqq.  Ttaite  du 
mouvement  &  de  la  mefure  des  eaux  coulantes  &  jaillifTantes,  par  Mr.  Variqnon, 
4\  Paris  1725.  Memoires  de  PAcad.  Roy.  des  Sciences  depuis  1666-  1699,  Tam.  V1L 
Edit.  Parif.  p.  708. 

Hiftoire  de  PAcad.  Royale  des  Sciences ,  A.  1707.  p,  jz6.  Dan.  Bernqulli  , 
.Hydrodynamica,  40.  Argent,  1758.  p.  28* 
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mandas  adhibita?  quaedam  monuimus.  Olla  noftra  cum  liquore  inclufo 
ad  infignem  gradum  calefa&a,  &  thermofcopio  inilruda,  commodam  op¬ 
portunitatem  adfert  hanc  ae  (limationem,  alias  praecariam ,  ad  certos  &  de¬ 
terminatos  terminos  reducendi.  Olla  fummo  ,  qui  in  praxi  requiritur , 
vgr.  3^0  grad.  caleat  ?  fimul  adfit  horologium  minuta  fecunda  indicans,  ve! 
pendulum ,  quod  vibrationes  tempore  unius  minuti  fecundi  abfolvat  ;  aqua 
pura  in  bacillo  ligneo  lente  deflua  ad  ejus  extremitatem  in  guttam  calligatur, 
&  in  locum  operculi  probe  mundum  decidat ;  numerentur  penduli  vibra» 
tiones  inter  lingulas  guttarum  evaporationes  elabentes,  &  fimul  etiam 
gradus  caloris  in  thermometro  notentur  :  Momentorum  comparationes  da» 
hunfc  regulas  pro  caleladione  ollse  ex  evaporationis  velocitatibus  dijudi¬ 
canda,  &  increfcentia  vel  decrelcentia  cum  calore  exhalationum  tempora 
redius  declarabunt,  quam  ferrum  poffc  incandefcentiam  refrigefcens,  ubi 
terminos  fixos ,  qui  obfervationibus  normam  ponant,  non  habes.  Ten¬ 
tamina  etiam  in  Plumbo,  Stanno,  Bismutho,  Mercurio,  vel  eorum  mixturis, 
qiue  thenno metrum  impolitum  tenent,  capi  commode  poterunt ;  feci  utrius- 
que  generis  pericula ,  quorum  rationes  in  tabula  adjeda  perfpiciuntur. 


Mixtura  Plumbi  &  Stanni.  Olla  aqua  plena. 
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Patet  ex  hisce  quoad  evaporationis  tempus  minimum  aliquod  dari 
(§.  XXX),  id  autem  non  in  momentum  ebullitioni  propinquum,  fed  in 
alium  centum  fere  (calte  divifionibus  altiorem  locum  incidere,  &  inde  per 
latitudinem  quinquaginta  graduum  furfum  extendi.  In  periodo  velocilfi» 
evaporationis  gutta  aquea  metalli  fuperficiei,  qu*»e  pro  hoc  fcopo  mun« 
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diffima  fit  opportet  ,  lata  bafi  adhaerefcit  &  vehementer  ebullit  $  ab  audio 
calore  in  globulum  contrahitur,  corpus  calefactum  vix  tangentem,  tandem 
penitus  in  aerem  elevandum;  in  inferioribus  autem  gradibus  ebullitio  fen- 
fim  mitefcit,  elongatur  tempus  evaporationis ,  definit  motus  ebullitionis 
circa  gradum  230,  tunc  ad  fundum  guttae  paucae  tantum  &  parvae  aeris 
bullae  confpiciuntur,  tandem  nullae.  Velocitatum  incrementa  vel  decrementa 
ideo  paffix  minus  aequabili  procedere  videntur,  quia  perfediffima  fuperfi- 
eiei  mundities ,  hinc  ob  aquae  evaporatae  refiduum  pulvisculum  terreum , 
inde  ob  calcem ,  in  quam  metallum  fufum  fenfim  mutatur  ,  difficulter 
confervatur :  In  magno  tunc  calore  guttae  dividuntur  &  evaporatio  prae¬ 
cipitatur  s  in  minori  minus  adhaerefcunt  metallo,  &  tempora  protrahuntur. 
Expedit  aquam  ioco  paulifper  excavato  inftillare.  Utut  leve  videatur  hoc 
thema  ,  dignum  tamen  eft ,  quod  ulterius  perficiatur. 

§.  XLIX. 

Qiu  cum  bacillis  metallicis  §.  XXXII.  &  XXXIII.  defcriptis  infli- 
tuitur  caloris  exploratio ,  facillime  fuccedit ,  eamque  veritati  quam  proxitnr 
accedere  vix  efi  dubium . 


§.  L* 

Praecognitis  jam  generalioribus  Digeftoris  proprietatibus  atque  et 
fedibus ,  quoad  caloris  incrementa ,  aquae  rarefadionem ,  vaporum  eia- 
fticitatem  ,  utrorumque  ,  quam  in  ollae  contenta  aeque  ac  in  ipfam  ollatn 
exercent,  preffione,  volatilium,  quo  minus  evaporent,  impedimenta, 
cet.  fupereft  de  ejus  ad  ufus  domejticos  &  pharmaceuticos  applicatione  non 
nulla  addere.  Ufus  modus  &  ratio  ab  ipfa  ad  praxin  tentando  fada  ap¬ 
plicatione  omnino  maximam,  fed  egregiam  etiam,  &  in  via  praemonftran- 
da  infignem  admodum  ex  fianae  theoriae  fonte  lucem  foenerantur.  Nam  ex 
effedibus  digeftoris  phyficis  generatim  patet,  quidnam  ab  ipfa  olla  in  vita 
communi  utilitatis  fit  exfpedandum ,  &  quaenam  cum  probabili  faltem 
proficui  eventus  exfpedatione  tentari  commode  poffint  j  &  ne  in  hujus¬ 
modi  operationibus  inutilia,  nedum  inepta,  ipfi  rerum  naturae  repugnan¬ 
tia  moliendo  magno  nifu  operam  ludas  ,  juvabit  imprimis  ex  Chemica 
Scientia  ,  quae  hadenus  de  corporum  principiis  ,  varia  eorum  inter  fe 
relatione,  &  de  compofitorum  varia  indole,  deteda ,  quaeve  de  diverfo- 
rum  mutuo  habitu ,  amicitia,  averfatione,  adione,  &  imprimis  de  men- 
ftruorum  natura,  &  pro  diverfi  generis  corporibus  congruentia ,  expe- 
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nentia  duce,  fimcitae  iiint  leges  perfpeda  habere:  Ollae  enim  ufus  in  di- 
geftionibus,  codionibus,  folutionibus  praecipuus  eft. 

§.  LI. 

Aqua  pura  in  re  domeftica  locum  fere  liquidi  univerfalis  fupplet; 
alia  menftruorum  genera  in  officinis  chemicis  &  pharmaceuticis  proftant; 
fed  &  hic  primum  gradum  ipfa  aqua  tenet ;  reliquorum  praecipua  funt : 
Spiritus  vino Spiritus  alcalini ,  Lixivia  alcalina  ,  Aqua  calcis ,  Spiritus- 
acidi ,  Spiritus  dulcificat  i ,  Olea  ejfientialia  vel  defiillata  ,  Balfami  naturales  , 
Olea  exprejfia >  fubjungi  poliunt  Pinguedines,  Cera ,  alia.  Sed  non  omni" 
bus  folvuntur  omnia  ,  lingula  certis  pharmacorum  generibus  ,  nonnulla 
paucis  tantum  individuis  plus  minus  accommodata,  alia  aliis  magis  amica 
efle  experientia  docuit.  Aqua  &  aquofa  gummofis  ,  glutinofis,  falinis,  fa- 
ponaceis  conveniunt;  Sfirituofio-vinofia  olea  eflentialia,  refinofa,  balfami- 
ca  folvunt ;  Refinsein  his  seque  ac  in  oleis  expreffis  &  pinguedinibus  li¬ 
quantur;  Salibus ,  acidis  imprimis,  metalla,  terrea  abforbentia ,  alia ;  Lixi- 
viofis  vero  pinguedines  &  refinse  folvuntur  ;  Spiritus  dulcificati  eorum,  qui¬ 
bus  vinofa  convenire  diximus,  potentiora  omnino  menftrua  efle  videntur, 
quam  quidem  puriffimum  alcohol. 

§.  LIL 

Quas  modo  recenfiiimus ,  regula  tantum  quoad  generaliora  valent  $  fed 
fi  earumdem  ad  fpecialiora  fiat  applicatio,  varias  omnino  modificationes 
patiuntur  atque  exceptiones.  Metalla  enim  ,  quamvis  generatim  quidem 
acidis  folvi  rede  dicantur,  fingula  tamen  eorum  uni  tantum  vel  alteri  ce¬ 
dunt,  vel  iis  prse  reliquis  adhaerent Aurum  ex  duobus  acidis  compofitum 
requirit  menftruum ,  quocunque  alio  fimplici  vix  fubigendum ;  eadem 
etiam  Platinn  dei  Pinto  eft  ratio.  Bgfinarum  &  Balfamorum  praecipua,  quoad 
folubilitatem  in  fpirituofis  &  oleofis,  legi  generali  absque  difficultate  fub- 
jiciuntur:  Sunt  tamen  qui  hoc  aeque  ac  alio  refpedu  exceptiones  indu¬ 
cunt,  vel  per  varias  artificiorum  ambages  demum  coguntur.  Nonnulla, 
illuftrationis  caufa  exempla  addam.  Balfamum  Peruvianum  fuficum  vel  vul¬ 
gare,  &  Tolutanum ,  olea  quidem  effentialia  amant;  fed  nullum  cum  aliis 
oleofis  vel  pinguibus  ineunt  conjugium,  &  ne  quidem  cum  reliquis  pro¬ 
prii  generis  balfamis  naturalibus  mifcelam  ferunt  ;  Balfamum  Peruvianum 
album ,  praecedente  rarius,  indolem  cum  aliis  balfamis  &  refinis  communem 
habet.  Gummi  Lacca  ,  in  fpiritu  vini  redificato,  quoad  partem  vere  re- 
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finofam,  accedente  calore ,  facile  folubilis,  recufat  olea  effentialia  seque 
ac  expreffa,  pinguedines,  8z  balfama  etiam  ,  nifi  hsec  prius  ad  fpiffam 
valde,  in  frigore  durefcentem,  confiftentiam  evaporata  fuerint.  Gummi  Co- 
pal,  edi  refina  puriffima  videatur,  quantum  quidem  ipfe  perfpedum  ha¬ 
beo,  non  nifi  aliis  mediantibus  cum  alcohole  &  oleis  eflentialibus  in  uni¬ 
formem,  conftantis  liquoris  &  pelluciditatis ,  mifcelam  coit  j  olea  ex¬ 
preffa  autem  tantopere  a verfatur,  ut  (i  eidem  in  Terebinthina  &ejus  oleo  in 
limpidiffimum  liquorem  foluto  parca  tantummodo  quantitate  affundantur, 
dum  nova  fit  liquidorum  combinatio,  refina  excutiatur,  &  in  fundum  fubfidat. 
Balfamum  de  Copaiba,  quo  B^efina  Copal  facillime  folvitur,  Laccam  non  do¬ 
mat  'y  haec  cum  Lixiviis  &  Spiritibus  alcalinisin  homogeneum  liquorem  abit, 
dilutionis  cum  copiofa  aqua  patientiffimum  >  Copal  ab  iisdem,  quanrvis 
Digeftor  in  auxilium  vocetur  ,  non  tangitur :  Quid  lixivium  caufticum  hic 
valeat  ignoro. 

§.  Lffl. 

Salibus  cum  aqua  anguftum  eft  affinitatis  vinculum  ;  Sunt  ,  quse 
eam,  vaporum  fpecie  in  atmofphaera  haerentem,  avide  attrahunt,  abfor- 
bent ,  v.  gr.  falia  lixiviofa  &  acida  concentrata.  Illa  edam ,  fi  fpiritm 
vini  vulgari  adduntur,  fuperabundans  hiimidum  aqueum  ,  Alcoholi  alias 
amiciffimum,  fibi  arripiunt,  reliquam  in  alcohole  puro,  velfpiritu  dephleg- 
mato,  in  combinatione  cum  fubtiliffimo  oleo  fuperftitem  &  tenaciffime 
adhaerentem  aquam,  additis  acidis  concentratis ,  vitriolico  imprimis,  fe- 
parari ,  fpiritus  vitrioli  dulcis  &  fpiritus  vini  aetherei  praeparatione^  do¬ 
cent.  Ipfa  acida  pura  aquam  tantopere  amant,  ut  in  formam  ficcam  re¬ 
digi  nequeant;  Salia,  quae  dicuntur  media ,  infignem  ejus  quantitatem 
in  criftallorum  compage  retinent :  fed  pro  iisdem  penitus  folvendis  non 
omnibus  eadem  fufficit  humidi  quantitas.  Plura  etiam  funt,  quae  fpiri- 
tum  phlegmate  non  folum  non  orbant,  fed  dum  folutis  fpiritus  vini  re« 
dificatus  affunditur ,  aquae,  jam  fpiritum  vini  ampledentis ,  jaduram  fa¬ 
ciunt,  &  forma  ficci  pulveris  excuffaocyus  in  fundum  ruunt ,  funt  etiam, quae 
non  in  aqua  tantum  ,  fed  in  ipfo  etiam  puriffimo  vini  fpiritu  folvuntur,  nimi¬ 
rum:  Acida  omnia,  exceptis  falibus  acidis  vegetabilium  effentialibus ,  Ai- 
cali  volatile  caufticum^  vel  Spiritus  falis  ammoniaci  cum  calce  viva  para¬ 
tus ,  Sal  ammoniacus  nitrofus.  Sal  communis  calcareus ,  vel  Sal  ammo- 
niacus  fixus,  Sal  Succini,  Terra  foliata  Tartari,  Flores  Benzoini ,  Sae- 
charum,  Aerugo.  Vides  adeo  regulas  de  affinitatibus  chemicis,  quas  di¬ 
cunt  ,  etiam  quoad  generaliora  multas  exceptiones  pati  ;  Plura  in  hoc  the¬ 
mate  adhucdum  dejfiderantur.  §.  LIV. 


*f#s  ?4 
§.  LIV. 

Componendo  corpora  in  novas  rnifcelas  coguntur ,  quae  longe  alium  ad 
menftrua  habitum  oftendunt,  quam  qui  ante  combinationem  in  fimplici- 
bus,  vel  ingredientibus  obtinuerat :  Saponis  exemplo,  ex  Tale  lixiviofo  <& 
pinguedinibus  producendi,  quorum  unum  tantummodo  aqua  folvitur. 
Spiritu  vini  neutrum)  compofitum  tamen  hunc  aeque  ac  ipfam  aquam 
nienftruum  agnofcit.  Huic  humanae  induftriae  operi  analogas  rnifcelas,  in 
regno  vegetabili  <&  animali  ,  a  natura  privis  fibi  artificiis  ,  ad  nutum 
OMNIPOTENTIS  NUMINIS  mirifice  perfedas ,  numero  fere  infinitas 
invenimus,  quae  pro  vario  eorumdem  moderamine  vel  commodis  noftris 
egregie  infer  vi  unt ,  vel  mirum  afflidionum  concurfum  &  agmen  fuperin- 
ducunt.  Sed,  ne  de  tramite  nimium  divagemur,  in  pharmaceuticis  eft 
lubfiftendum.  Sunt  vegetabilia,  quae  fponte  fua  fuccos  vel  mere  refinofos 9 
oleofos,  vel gummeoSj  mucilaginojos  fundunt;  alia,  quae  hujus  generis  pro¬ 
ducta  arte  elicienda  praebent,  fi  adaequatum  alterutro  menftruum  applice¬ 
tur  :  Sed  potior  longe  eorum  numerus  primaria  haecce  principia  vario 
modo,  variaque  ratione,  vel  per  fe,  vel  falibus  intercedentibus  conjun- 
da  tenet,  ut  inde  ingens  fuccorum,  qux  faponis  vegetabilis ,  gummeo-re - 
finofi  quamdam ,  plus  minus  perfe&am  jpeciem  conftituunt,  varietas  produca¬ 
tur;  quorum  vel  perfeda  eft  atque  promifcua  in  utroque  menftruo,  five 
vinofo  five  aquofo,  folubilitas ;  vel  ob  ingredientium  variam  mifcelam 
atque  proportionem  notabilior  ad  alterutrum  proclivitas.  Hinc  privus  fin - 
gulorum  ad  menftrua  habitus  derivandus  videtur,  &  hunc  imprimis  in  or¬ 
dinandis  &  dijudicandis  fimplicium  praeparationibus  cognovifle  magni  mo¬ 
menti  eft.  Sed  ipfa  operationis  CS  applicationis  methodus  ob  aliam  adhuc 
fingulorum  diverfitatem  limitanda  &  moderanda  eft.  Medicamentorum 
fimplicium,  fi  principia  adiva  extrahenda  &  inde  in  liquores  transferenda 
funt,  no n  omnia  ad  nutum  quali  obediunt:  Nonnulla  quidem  facillime 
folvuntur;  alia  fuperaccedentem  caloris  efficaciam  requirunt;  funt  qui 
principia  a&iva  fixa  continent,  funt  qui  volatilia  tantum  &  leni  igne  diifi- 
panda ,  funt  qui  utriusque  generis :  Ob  quam  indolis  diverfitatem  di- 
verfam  etiam  tradationis  rationem  poftulant.  Etenim  ea  tantum  cum 
aqua  vel  fpiritu  vini  in  vafis  apertis  codionem ,  &  fi  Extra&a  inde  paran¬ 
da  fint,  fubfequentem  liquidi  evaporationem  commode  ferunt,  quae  nul¬ 
lam ,  vel  faltem  non  plenam,  in  hoc  calore  partium  adivarum  jaduram 
faciunt.  Ubi  partes  volatiles  bonae  notae  adfunt,  eae  deftillationis  ope  fi- 
mul  cum  liquore  ebulliente  in  vapores  refolutae,  iterumque  condenfatae 
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&  colle&ae ,  in  eo  vel  fdpenik  haerent,  vel  forma  liquidi  Olti  denuo  fe- 
cedunt. 

§.  LV. 

Ut  praecipua  hoc  refpedu  fcitu  neceflaria »  facilius  perEpicerenter,  re« 
mm  momenta,  iisdem,  uti  a  recentioribus  de  Materia  Medica  proba* 
tioris  fidei  Scriptoribus,  Neumanno,  Cartheusero,  Cranzio,  & 
aiiis  traduntur,  imprimis  vero  ad  mentem  amiciffimimi  mihi  Lewis  (*), 
in  forma  tabulari  reprae  lentandis  operam  dedi.  Tabula  Medicamentorum 
Simplicium  ordine  alphabetico  exaratam  feriem  exhibet ,  quae  a  latere 
quadruplae  divifionis  columnam  appofitam  habet ,  praecipuas  materierum 
ad  menftrua  &  calorem  relationes  per  notulas  infcriptas  declarantem  5  prL 
ma  nempe  divifio ,  cui  a  capite  (S)  littera  praefixa  eft  ,  notulis  hisce, 
quae  fingulorum  nominibus  in  eadem  linea  appofitae  funt,  vel  in  Spiritu, 
vel  in  Aqua,  vel  in  utroque  liquore,  quoad  principia  adiva,  folubili* 
tatein  defignat,  ita  ut  (a)  ea  notentur,  q use  ab  Aqua  fufcipiuntur ,  (f) 
quae  a  Spiritu  Vini ;  C  a-  f)  quae  ab  utroque  menftruo  extrahuntur  ,  me¬ 
lius  tamen  aqua  5  (f.  a)  quae  aquae  non  nihil,  potior  em  tamen  partem  fpi- 
ritui  cedunt.  Quae  fecundae  columnae  divifioni  infcriptae  funt  notae,  an  partes 
medicatae  Deftillatione  eleventur  nec  ne ,  &  an  aquam  tantum  (  a  ),  vel 
8c  fpiritum  (a.  f)  impraegnent,  declarant.  Quae  in  tertia  clivifione  afte- 
rifco  (*)  notantur  ,  oleum  eflentiale  fundunt.  In  quarta  partione,  adfcrip» 
tae  litterae  ( a  )  (  Q  (  a.  f  ( f.  a  ),  methodo  primae  analoga ,  an  aquofa ,  vel 
fpirituofa ,  vel  utriusque  genens  extrada ,  ex  praefixis  fimplicibus  parari 
poffint  ,  &  quodnam  potius  fit  eorum  genus,  defignant.  Longam 
fimplicium  in  Pharmacopoeis  praefcriptorum  feriem  ,  fado  praeftantiffimo- 
rum  compendio ,  magno  artis  falutaris  emolumento  ,  ad  numerum  longe 
minorem  reduci  polle  dubium  non  eft :  Utinam  facerent ,  qui  hac  in  re 
fcientia ,  experientia  &  audoritate  pollent ! 

TARU  - 

(*)  Experimental  Hiftory  0?  the  Materia  Medica.  4.  London.  Alteram  operis 
In  Anglia  Editionem ,  quae  nuper  comparuit ,  jam  parata  in  linguam  germanicam 
translatio  brevi  excipiet. 
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TABULA 


Simplicium  vegetabilium  &  animalium  proprietates  pharmaceuticas 

exhibens. 
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Abies  ;  Lignum  ,  Strobili , 

Coni ,  Fo/.  f.a  a.  *  a. 

Abrotanum;  Fo/.  Summ.  a.  a.  *  — 

Abfmthium  ;  Hba.  a.  a.  *  a. 

Rad.  f.a  — - f. 

Acacia  vera;  Succ.  a.  —  —  a. 

Acanthus  ;  Fol.  Rad.  a. - -a. 

Acetofa  ;  Hba,  a.  — - — - 

Adianthum  ;  Hba.  a.f - a.f 

Agnus  caftus ;  Sem.  a.f  a.  *  — 

Agrimonia  ;  Fol.  Flor,  a.f - 

Alchimilla  ;  Fol.  a.f — • - 

Alkekengi ;  Fruci.  a. - a. 

Ailiaria ;  Fol.  f.a  a.f  *  f. 

Allium  ;  Rad.  f.a  a.  • —  f.a 

Alnus ;  Cort.  a.  • —  ■ —  a. 

Aloe ;  Succ.  a.f - a.f 

Alfine ;  Hba.  a.  * - a. 

Althaea;  Rad.  Herba.  a.  • — • — a. 
Ammi;  Sem.  f.a  a.f  *  f.a 

Amnio niacum;  Gummi-Ref.  f.a  —  • —  f.a 


Amomum  verum  ;  Frucl .  f.a  a.  *  — 
vulgare  ;  Fr.  f.a  a.  *  — 


Amygdalae  dulces 

a.  — 

— 

amarae 

a.f  a. 

— —  __ 

Anacardium ;  Nux. 

a.  — 

—  — 

Anagallis ;  Hba. 

a.  — 

—  a. 

Anchufa ;  Rad. 

f.  — 

—  f. 

Anethum  ;  Sem. 

f.  a. 

*  f. 

Angelica ;  Rad. 

f.a  a. 

*  f* 

Anime ;  Ref. 

f.  a. 

*  f- 

An  i  fu  m  ;  Semen. 

f.a  a. 

*  f 

Anifum  ftellat ;  Siliq. 

f.a  a. 

*  f. 

Anthora  ;  Rad. 

a.  — 

- - 

Aparine ;  Hba. 

a .  — 

—  a. 

Apium ;  Rad. 

a.f  — 

• —  f.a 

Semen 

f.a  a. 

*  b 

dulce  ;  R.  S. 

f.a  — 

—  f. 

Aquilegia ;  Flor.  Sem. 

a.  ■ — 

—  — - 

Argentina ;  Hba . 

f.a  — 

- - 
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Ariftolochia ;  Rad. 

f .  a  a.  ^  f. 

Artemifia  ;  Hba.  &  'Spi¬ 

ca  florif. 

f.a  a.  —  — * 

Arthanita ;  Rad . 

a.  —  —  — 

Flor . 

a.  a.  —  — 

Arum ;  R.ad.  Praeparationes 

non  fert. 

- — 

Afa  fetida;  Gummi-Ref. 

f.a  a.  - — — 

Afarum  ;  Fol.  Radix 

f.a - - 

Afparagus ;  Radix 

a. - ■ — 

Atriplex  olida ;  Fol . 

a.f  a.  - - * 

Aurantia ;  Flores. 

f.a  a.f  *  — 

Cort.  Fol . 

f.a  a.f  *  f.a 

immatura. 

f.a  a.  *  f. 

Balauftia ;  Flores. 

a.f - a.f 

Balfamita ;  Hba. 

f.a  a. - - 

Balfamum  de  Copaib. 

f.  a.  *  f. 

Peruvian. 

f.  a.  *  f. 

Tolutan. 

f.  a.  *  f. 

Bamia  ;  Semen. 

f.a  a .  - - - 

Bardana ;  Rad.  Hba. 

a.f - a. 

Bdellium ;  Gumtni  Ref. 

a.f  a.  - —  a.f 

Beecabunga ;  Hba. 

a.f  — - - 

Bellis  major  ;  Hba. 

a.  - - a. 

minor  ;  Hba. 

Radix. 

a.f - a.f 

Benzoinum ;  Rejrna. 

f.  - - f. 

Berberis  ;  Fol.  Cort.  inte¬ 

rior^  Frucl. 

a.  - - a. 

Beta ;  Hba.  Radix. 

f.a - ^f.a 

Betonica  ;  Hba. 

a.f  a.  —  f. 

Betula ;  Cort.  Fol. 

f.a  —  —  a. 

Biftorta ;  Radix. 

a.f  - - a.f 

Bonus  Henricus  ;  Fol . 

a. - a.  . 

Borrago ;  Hba.  Flor. 

a.  - - - 

BotryS ;  Hba , 

f.a  a.  —  f 

Bralfica  marina  ;  Hba. 

a. - a. 

Bryonia ;  Radix, 

a.  —  • —  a. 

Bugloffum ;  Rad.  Hba, 

«  Flores . 

a. - a. 

Bugula ; 
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a.  - - 

a.  —  — 
a.  —  — 
a.f—  — 

a. - 

Xa  a.f  * 
f.a  a.  * 
f.a  • —  — 


Bugula ;  Hba.  Rad. 

Burfa  paftoris;  Hba. 

Buxus ;  Folia. 

Lignum. 

Cacao ;  Nux. 

Calamintha ;  Hba. 

Calamus  arom. ;  Rad. 

Calendula  ;  Hba.  Flor . 

Camphora ;  01.  ejf.  concr.  f.  a.  — 

Canella  alba;  Cort.  f.a  a.  * 

Cannabis ;  Hba.  Sem.  a. - - 

Cantharides;  Infetf.  a.f— — 

Caranna;  Rejtna.  f.a  a.  * 

Cardamomum  min.  Sem.  f.a  a.f  * 

Cardiaca;  Hba.  a.  a.  — 

Carduus  bened ;  Hba.  a.f  —  — 

Semen,  a, - 

Carlina;  Radix.  f.a  a.  \ 

Carthamus  ;  Flor.  a.f - 

Carui ;  Semen.  f.a  a. 

Caryophylla;  Calices  fl.  f.a  a. 

Caryophyllata  ;  Rad.  f.a  a. 

Caryophyilus  ruber;  Fl.  f.a  a. 

Cafia  caryophyll.  Cort.  f.a  a. 


E. 

a. 

a. 

a. 

a. 

£ 


£ 

a.f 

£ 

£ 

a. 

a. 

£a 


£ 

£ 

f.a 

*  f. 

a.f - a.f 


lignea ;  Cort. 

a.f  a.  *  a.f 

Caffumunar ;  Radix. 

f.a  a.  —  £ 

Caftoreum ;  Gland. 

£  a. - 

Cedrinum  Lignum. 

f.a  a.  £ 

Centaurium  min.  Summit. 

f.a - f.a 

Cepa ;  Radix. 

f.a  a.f - - 

Ceterach ;  Hba. 

a.f  - - - 

Cevadilla ;  Semen. 

aX  — - - 

Chcerefolium ;  Hba. 

f.a  aX — *  — 

Chamasdrys ;  Hba. 

aX  —  —  aX 

Chamomilla ;  Hba.  Flor. 

a.f  a.  *  £a 

Chamaepitys ;  Hba. 

f  a  a.  ^  £a 

Cheiri ;  Flores . 

aXa.  —  £a 

Chelidonium ;  Fol.  Flor. 

Radix. 

a.f  —  —  — 

China ;  Radix. 

a.  f _ —  ■  - 

Cichoreum ;  Rad. 

aX  — -  —  a.f 

Cicuta  major;  Hba. 

a.  f  a.  1  a. 

Cinara ;  Fol. 

2  j  -  -  - 

Cinnamomum ;  Cort. 

fici  3®  jC> 31 

Citrea  malus ;  FruB. 

Coccinella ;  InfeB. 

v  ;  M  :: 

a.f mmmm a.f 

S.  D.  0.  E» 
a.f  a.f  *  •— 
a.f  a.  a. 
a.f  —  — a.f 
a.f  —  — — 
a.  —  2ti 
f.a  —  —  f.a 

T. a  aX  *  — 
a.  —  —  a»- 
f.a  a.  —  f.a 
f.a  a.  *  f.a 
f.a  du  *  f.a 

£  — — r 

a.f  a. 


a. 


a.f  —  aX 


—  a. 
*  £ 


Cochlearia  ;  Hba. 

Coffea  ;  Faba  f.  Sem. 

Colocynthis ;  FruB. 

Condii ;  Cortex . 

Confolida  major ;  Hba . 

Contrayerva ;  Rad. 

Coriandrum  ;  Semen . 

Cornu  Cervi. 

Coitus ;  Radix. 

Crocus ;  Flor.  Pijlili . 

Cubebs ;  Bacca. 

Cucumis ;  Semen. 

Agreftis ;  FruB. 

Curcuma ;  Rad. 

Cyanus ;  Flores. 

Cydonia  malas ;  Sem.  & 

FraBus.  a.  — 
Cyminum  ;  Sem .  f.a  a. 

Cynogloffum  ;  Rad.  Fol.  a. .  — — •  a. 
Cyperus  long.  &  rot.  Rad.  f.a  a.f  —  f.a 
Daucus  Cret.  &  filv.  ;•  Sem.  £a  a.  *  — ■ 
Dens  Leonis ;  Hba.  Rad .  a.f  —  —  a» 
Di&amnus  Cret. ;  Hba.  f.a  a.  *  £ 

Digitalis;  Hba.  aX- - aX 

Doronicum  Germ.  &  Ro- 

man. ;  Hba.  Flor.  aXa X— — 
Radix.  aXa.  — aX 
Dracontium  ;  Rad.  vires 
valde  volatiles 
Elatine ;  Hba. 

Elemi ;  Rejtna . 

Eleutheria ;  Cort. 

Elichryfum ;  Flores. 

Enula  Campana  ;  Rad . 

Epithymum  ;  Hba. 

Equifetum ;  Hba. 

Erigerum ;  Hba. 

Eruca ;  Hba.  Rad. 

Semen . 

Eryngium ;  Rad. 

Eryfimum  ;  Hba . 

Eupatorium ;  Hba. 

Euphorbiam ;  GummuRef.  £a  —  —  f  a 

Euphrafia ;  Hba.  a.f - ■ - - 

Fel.  aX—  — 

Foeniculum  dulce  &  vulg. ; 

Semen .  £a  a.  * 

H  'Poeni 


a.f - a.f 

f.  a.  *  £ 
f  a  a»  f 

f.a  —  ■ —  f.a 
£  a  a»  ^  a.  f 

a.f - - - - 

aX —  —  — 

a.f  a.  "  1 

aX  —  —  — 

aX - - 

a*  —  —  a* 


Foeniculum  d.  &  v.  Rad . 
Foenum  Graecum ;  Sem. 
Formicae ;  Infett. 

Frangula  ;  Cort.  intern. 

Flor.  £<sf  Bacc. 
Fraxinella ;  Rad. 

Fraxinus  ;  Cort.  Lign. 
Fuligo;  Fumus  concr . 
Fumaria ;  Hba . 


S.  D. 
a.f  a. 
a.f  — ■ 
a.f  a.f 

a.f  — 
a.f  — 
a.f  — 
a.f  — 
f.a  — 
f.a  a. 


O.  E. 
—  a.f 


a.f 

a.f 

a.f 

f.a 

f.a 


Kali;  Hba. 

Kermes ;  Grana. 
Labdanum ;  Refina . 
Lacca ;  Refina. 
Latftuca ;  Fol  Sem . 
Lamium ;  Fol.  Flor. 
Lampfana ;  Hba. 
Lapathum  acutum ; 

aquaticum  ; 
hortenfe  ; 


S.  D.  O.  E. 

a. - 

-f.a - 

f.  a.f  * 

f. - 

a. - a. 

a. - a. 

Rad.  a.f  —  —  a.f 

Rad.  a.f - a.f 

Rad.  a.f - a.f 


Galbanum  :  Gumm.  Ref 

a.f  a. 

* f-. 

Lavendula ;  Flor. 

a.f  a.f  *  f. 

Gallae;  Excrefc.Fol.Qiierc.  a.f  — 

—  a.f 

Laurocerafus ;  Fol.  Flor. 

a.  a.  —■ "■ 

Gallium ;  Flor.  Fol. 

a.  a. 

— 

Laurus ;  Fol.  Bacc.  - 

f » a  a .  ^  f . 

Gambogia ;  Gumm.  Ref. 

a.f  — 

—  a.f 

Lentifcus ;  Lignum. 

a.f - a.f 

Genifta ;  Fol.  Caules. 

a.f  — 

—  a.f 

Lepidium ;  Hba . 

a.f  a.f - 

Gentiana  ;  Radix. 

f.a  — 

—  f.a 

Lichen  Iflandicus. 

a.f - a.f 

Geranium ;  Hba. 

a.f — 

—  a.f 

Terreftris. 

—  —  — i 

Ginfeng ;  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

Lignum  Aloes. 

f  a  a.  ^  f. 

Glycyrrhiza ;  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

^  Campechenfe. 

a.f - -  a.f 

Gramen  caninum;  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

-Rhodium. 

f.  a.  *  f. 

Grana  Paradifi ;  Bacc. 

a.f  a. 

*  a.f 

Lilium  album. 

—  a.f  —  — 

Granata ;  Flores ,  Cort. 

a.f  — 

—  a.f 

Convallium;  Fol. 

Gratiola ;  Fol.  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

Flores. 

a.f  a.f —  a.f 

Guajacum  Lignum. 

f.a  — 

—  f.a 

Radix. 

a.f - a.f 

Hedera  Arbor;  Fol.  Bacc. 

"  ~ 

—  a. 

Limones ;  Cortex. 

f.a  a.  —  f. 

Terreftr. ;  Hba. 

a.f  — 

—  a. 

Lingua  cervina.  Fol. 

a.f— - a.f 

Helieborus  albus;  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

Linum  ;  Semen. 

a. - -a. 

niger;  Rad. 

a.f  — 

— *  a.f 

Catharticum ;  Hba. 

a. - *  a. 

Hepatica  nob.  Hba. 

a.f  — 

• - 

Lujula ;  Hba. 

a.  — - a. 

terreftr.  Lichen. 

a.f  — 

—  a.f 

Lupulus ;  Capf.  Sem. 

f.a  —  —  f.a 

Hermoda&ylus ;  Rad. 

a.  — 

— 

Macis ;  Membran . 

f.a  a.  *  f. 

Hippofelinum ;  R.  Sem. 

f.a  — 

—  — 

Majorana ;  Hba. 

f.a  a.f  *  — ~ 

Hormium;  Fol.  Sem. 

f.a  a. 

*  f 

Malva ;  Fol.  Flor. 

a. - a. 

Hyofcyamus ; 

f.  — 

*  f 

Manna ;  Suce,  concr. 

a.f - -  — 

Hypericum ;  Fol.  FI. 

a.  a. 

Marrubium  ;  Hba. 

a.f  a.f —a.f 

Hypociftidis  fuccus.  * 

f  — 

—  f. 

Marum  Syriaci  Hba. 

f.a  a.f  *  f. 

Hylfopus ;  Hba. 

f.a  a. 

*  f 

Vulgare ;  Hba. 

f.a  a.  *  f. 

Jacobsea  ;  Folia. 

a.f  — 

—  a.f 

Maftiche,  Refina. 

f.  a.f  *  f. 

Jalapium ;  Radix. 

f  a  — 

—  f 

Matricaria ;  Hba. 

f.a  a.  —  f. 

Illecebra  ;  Hba. 

a.f  — 

—  a.f 

Mechoacanna ;  Rad. 

f.a - f. 

Imperatoria ;  Rad. 

f.a  — 

—  f. 

Mei ;  Apum. 

a.f - a.f 

Xpecacoanha ;  Rad. 

f  a  — 

—  f 

Meliifa ;  Hba. 

f  a  a.  ^  f  a 

Iris  Florentina  ;  Rad. 

a.f  — 

*  f. 

Mentha  i  Hba. 

f.a  a.  *  f. 

Noftras  ;  Rad. 

Juncus  odoratus;  Hba. 

f.a  a. 

-fa 

Meum  i  Rad. 

f.a  a.  • — f.a 

a.f  a. 

*  f 

Millefolium  ,  Fol.  Flor. 

f  a  a.  f 

Juniperus ;  Lignum. 

a.f  — 

—  a. 

Moldavica ;  Hba . 

a.  f  a*  f 

Bacc*. 

a.f  a.f 

*  a.f 

Mofchus  i  Succ.  anirn . 

f.  a. - 

Myrrha; 

» 


S9 


Myrrha,  Gummi-Ref. 

S.  D.  0.  E. 
a.  f  a.  *  f. 

Nardus  Celt. ;  Rad . 

f.  a. 

■ —  • — 

Indica ;  Rad. 

f.  a. 

— .  — 

Nafturtium  ,  aquaticum  & 
hort.  ;  Hba. 

a.f  a.f 

* 

Nepeta ;  Hba 

f.a  a. 

*  f. 

Nephriticum  Lignum. 

f.a  — 

—  fa 

Nicotiana ;  Hba . 

a.f — • 

— „  — 

Nummularia;  Hba. 

a.f  — 

— -  — 

Nymphaea  ;  Radix. 

a.f  — 

—  . — 

Ocimum  ;  F  1. 

f.a  a. 

*  f 

Olibanum ;  Gumm  Ref. 

a.f  a. 

—  a.f 

0  nonis  ;  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

Opium ;  Succ.  concr. 

a.f  — 

—  a.f 

Opopanax;  G  Ref. 

a.f  a. 

—  a.f 

Origanum ;  Hba. 

f.a  a. 

*  f 

Paeonia;  Rad.  Hba .  FI. 

f.a  — 

—  f.a 

Papaver ;  Capf'.  Sem. 

f.a  — 

—  fa 

Paralyfis ;  Flores . 

a.f — 

—  f.a 

Pareira  Brava  ;  Rad. 

f.a  — 

—  f. 

Paftinaca ;  Rad. 

f. a  a. 

k  f  ^ 

Semina. 

f.a  a. 

*  f 

Pentaphyllum ;  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

Perfica  malus ;  Fol.  FI. 

a.f  a. 

—  — 

Perfiearia ;  v.  Arum. 
Peruvianus  Cortex. 

a.f — 

—  a.f 

Petafites  ;  Rad. 

f.a  a. 

—  f.a 

Petrofelinum  ;  Rad .  FI. 

f.a  a. 

*  f 

Semina. 

f.  a. 

*  f 

Peucedanum ;  Rad. 

a.f  a. 

—  a.f 

Pilofella  ;  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

Pimpinella ;  Rad. 

f.a  a. 

*  f 

Pinguicula ,  Fol. 

a.  — 

— ■  a. 

Piper ;  Semina. 

f.a  a. 

*  f 

Longum;  Semin. 

f.a  a. 

*  f- 

Jamaicenfe;  Bacc. 

f.a  a. 

*  f 

Indicum;  Fruft. 

f.  — 

—  f. 

Plantago  ;  Herba . 

a.  — 

—  a. 

Polium ;  Fol.  Summit. 

a.  a. 

k  ‘ 

Polygala  ,  v.  Seneka;  Rad . 

a.f — 

—  a.f 

Polypodium ;  Rad. 

a.f  — 

—  a.f 

Populus ;  Gemma. 

f.  — 

—  f. 

Prunella ;  Hba. 

a.  — 

— •  a. 

Prunus  filveftris ;  Fruii. 

a.f — 

—  a.f 

Flores. 

a.f  a. 

— : - * 

Cortex . 

a.f  — 

—  a.f 

Pfyllium ;  Semina. 

fa  — 

-f 

S.  D. 

0.  E. 

Ptarmica ;  Radix. 

f  — 

— 'f. 

Pulegium Hba. 

f.a  a. 

*  """L 

Pulmonaria ;  Hba. 

a.f — 

—  a.f 

Pyrethrum ;  Rad. 

f  a  — 

—  f.a 

Quaffia ;  Lignum. 

a.f— 

—  a.f 

Quercus ;  Cortex. 

a.f  — 

—  a.f 

Ranunculus  ;  Rad.  Fol 

a.f — 

—  a.f 

Raphanus  rufticanus  ;  Ra¬ 

dix. 

a.f  a.f 

*  - 

Rhabarbarum ;  Rad. 

a.f  — 

Rofa  Damafc. ;  Petal. 

f.a  a. 

7f- 

Rubra ;  Petal 

fa  — 

—  f.a 

Silveftr.  ;  FruSi. 

a.  — 

—  a. ' 

Rofmarinus ;  FI  Fol. 

f.a  a.f 

.  * 

Rubia  tinctorum;  Rad. 

f.a  — 

—  f.a 

Rufcus ;  Radix. 

f.a  — 

—  f.a 

Ruta  ;  Hba.  Sem. 

f.a  a. 

*  fa 

Sabina ;  Hba. 

f.a  a. 

*  f. 

Saccharum ;  Succ.  concr. 

a.f — 

Sagapenum ;  Gumm.  Ref. 

a.f  a. 

—  a.f 

Salvia ;  Fol.  Flor. 

f.a  a. 

k  ^ 

Sambucus ;  Cort.  Fol. 

a.f  — 

—  a.f 

Flores. 

a.f  a. 

k  “ 

Bacca. 

a.  — 

—  a. 

Sanguis  Draconis ;  Ref. 

f.  — 

—  f. 

Sanicula ;  Hba. 

a.f — 

—  a.f 

Santaium  citrin. ;  Lign> 

f.a  a. 

*  f 

rubr.  ;  Lign. 

f.  — 

— .  — 

Santonicum ;  Sem. 

a.f  — 

—  a.f 

Sapo  ;  Compof.  artif.  a.f - * 


Saponaria;  Fol  Rad.  a.f - fa 

Sarcocolla  ;  Guntm.  Ref.  a.f—' - - 

Sarfaparilla ;  Rad.  a.f - — 

Saffafras ;  Radix  lignofa.  f.a  a.  *  fa 
Satureja;  Folia.  f.a  a.  *  f. 

Satyrion  ;  Rad.  a. - -a. 

Saxifraga  ;  Fol.  &  Radie. 

Tubera  a.  — * - — 

Scammonium;  G .  Refina.  f.a - f. 

Scilla;  Radix.  -  a.f— - a.f 

Scordium  ;  Fol.  f.a— - f.a 

Scorzonera;  Rad.  a.f - -  a.f 


Scrophularia ;  Fol.  Rad.  a.  — - • 

Sedum ;  Folia.  a. - -  — 

Sena;  Folia.  a,f- — -  — »■ 

Serpentaria  Virginiana  | 

Rad .  a.f  a.f  *  f.a 

H  z  Sefelij 
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S.  D.  0.  E. 

Sefeli  ,*  &*».  Rad.  £aa.  —  f. 

Sigillum  Salom. ;  Rad.  a - a. 

Simarouba;  Cortex,  a.f  —  —  a.f 
Sinapi?  Semen.  a.  a^  *  — 

Spina  cervina ?  Bacc.  a, - —a» 

Staphifagria ;  Sem.  £a  —  —  f.a 

Stoechas ;  Flor.  a.fa.  —  — 

Styrax  ;  Refin .  £  a.  —  £ 

Sumach  ;  Surculi  ,  Fol. 

Bacc.  a.f - —  a.f 

Tamarindus  ?  FruB.  a. - a. 


Tanacetum )  Fol  Flor.  £a  a.f  *  f.a 

Telephium  ;  Rad .  a.f  a.  —  — 

Terebinthina ;  Balf.  nat .  £  a.  *  £ 
Terra  Japonica ;  Succus 

infpijp.  a.f—  —  a.f 

Thea,*  Hba .  a.fa.  • — £ 

Thlafpi?*  Sem.  a.  a.  *  — 

Thus  ?  Rejina.  £ - - - 

Thymelcea ;  Fol.  Flor.  Bacc. 

Sem.  a.  — - - 

Thymiama  j  Cortex.  f.a  f.a  —  — 

Thymus ;  Herba.  f.a  a.f  *  £ 


Tilia  ;  Flores. 

S.  D.  0.  E. 
a.fa. - 

Tormentilla;  Rad. 

a.f  — 

—  f.a 

Trichomanes ;  Hba. 

a.f  — 

—  a.f 

Trifolium  fibrinum ;  Hba. 

a.f  — 

—  a.f 

Turpethum ;  Rad. 

a.  — 

— 

Tuffilago  ?  Fol.  Flor. 

a.f  — 

—  a.f 

Valeriana;  Rad. 

a.f  a. 

—  f.a 

Vanilla;  FruBus. 

f.a  — 

—  f.a 

Verbafcum ;  Fol.  Flor. 

a.  — 

—  a 

Veronica;  Fol. 

f.a  a. 

—  f. 

Vincetoxicum ;  Rad. 

f.a  — 

—  f.a 

Viola ;  Flor. 

a.f — ■ 

—  f.a 

Virga  aurea  ;  Fol.  Flor. 

a.f  — 

—  a.f 

Vifcus ;  Fol. 

a.f  — 

— 

Ulmaria ;  Flores. 

a.  a. 

- - 

Urtica ;  Hba. 

a.  — 

—  a. 

Uvce  paflfe. 

a.f  — 

—  a.f 

Uva  urfi ;  Fol. 

a.f — 

—  a.f 

Winteranus  Cortex. 

f.a  a. 

—  f. 

Zedoaria ;  Rad. 

f.a  — 

*  f. 

Zibethum ;  Succ.  anim. 

£  a. 

Zingiber ;  Radix. 

f.a  — 

• —  f.a 

§.  LVI. 

Efl  etiam  qmad  alias  proprietates  pharmaceuticas  magna  Jingulorum  dif¬ 
ferentia  :  Sunt  quse ,  utut  valde  fragantia  ,  fimplice  contufione  odorem 
amittunt  j  funt  quse  exficcando  fimul  cum  odore  virium  etiam  jaduram 
faciunt  s  funt  quse  exficcata  gratiora  fiunt  atque  ptaeftantiora  \  funt  quse 
frigidse,  vel  temperati  caloris  aquae,  lenis  tantum  digeftionis  ope  partes 
fubtiliores  impertiuntur  >  poft  longam  veroi  macerationem  vel  codionem 
liquorem  ingratum  reddunt  atque  nauleofum  j  funt  quae  preilione  olea 
fundunt ,  funt  quae  codione :  Sed  omnia  fingulatim  recenfere  a  fcopo  ni¬ 
mis  alienum  videtur.  Poflet  tamen  tabula ,  data  opera ,  ulterius  elaborati 
atque  amplificari,  ut  praeter  praecipuas  pharmacorum  proprietates  produc¬ 
torum  etiam  proportiones,  &  alia,  in  confpCdu  exhiberet. 

§.  LVII. 

Sed  an  non  alius  forte  eft  corporum  folvendorum  ad  menjlrua  habitus , 
dum  in  digejlon  inclufa  urgentur ,  quam  dum  in  vafis  apertis,  eadem 

ceterum 


caeterum  ratione ,  tradantur  ?  Id  in  pluribus  contingere  polle  non  nega- 
verim ;  cum  quoad  vim  {divendi  menllrui  applicatio  non  infimi  certe  mo¬ 
menti  fit :  Sed  quse  hadenus  experimentis  demonftratce  funt  variationes 
non  ejus  conditionis  funt,  ut  in  eo,  qui  alias  a  natura  ftabilitus  videba¬ 
tur  ,  ordine ,  quoad  maxime  elfentialia ,  vel  quicquam  fubvertant,  fi  inter 
folutionis  difficultatem  ab  impedimentis  externis  forte  oriundam  ,  &  ejus¬ 
dem  a  rerum  intrinfeca  natura  pendentem  impoffibilitatem  ,  probe  difiin- 
guas.  Illius  generis  impedimenta ,  vel  leviori  quam  digeftoris  nifu  mul¬ 
tum  imminui  polfe  ,  &  nonnunquam  penitus  removeri ,  rei  natura  fuadet, 
exempla  evincunt.  Tale  quid  in  fic  dida  Metallorum  Cernent atione ,  ubi  acidi 
fales  in  vafis  claufis  fpecie  vaporis  exhalant,  &  metalli  fuperficiem  feriunt, 
contingere  videtur  5  in  hac  enim  applicationis  methodo  Argmtum  ab  acido 
falis  muriatici  corrodi,  &  ex  auro,  cui  infixum  haeret,  exedi  confiat,  cum 
ab  eodem  acido  in  forma  liquoris  quantumcunque  concentrato  &  calefado 
intadum  maneat.  Aurum ,  methodo  confueta  non  nifi  in  aqua  regia  fo- 
lubile,  cum  in  aitiore  cucurbita  capitello  obteda,  argentum  inde  feparandi 
fcopo  cum  fpiritu  nitri  forti  quidem ,  fed  puriffimo  ,  in  magno  calore  di¬ 
gereret  magnam  partem  folutum  invenit,  &  experimentum  fepius  eodem 
eventu  iteravit  Br an dt (oi).  Succinit  alias  vix  liquefeentis ,  in  variis  oleis 
expreffis,  vafis  lapideis  incliifis,  &  quantum  pote  coardatis,  iolutionem  fau- 
fio  fucceifu  ante  plusculos  annos,  cum  Lugduni  Bat.  amicitia  jundi  fimul 
degeremus ,  a  cariffimo  Stgckak  tentatam  vidi  (Jb).  Similis  experimenti 
Hoffmann  mentionem  facit,  ubi  Succinum  cum  dupla  olei  amygdalarum 
quantitate  vitro  impofitum  ,  &  in  machina  papiniana  tertiam  partem  aqua 
plena  inclufum  ,  pofi  unius  horse  modicam  calefadionem ,  in  gelatinifor- 
mem  Si  pellucidam  maifam ,  colliquatum  invenerit ,  pauco  oleo  liquido 
fupernatante  ( c ).  In  hoc  tamen  experimento  Succinum  potius  emollitum 
tantum,  quam  revera  folutum  fuilfe  facile  apparet  :  Perfeda  enim  ejus 
folutio ,  fi  in  machina  tentatur ,  absque  infigni  calore,  eum  plumbi  li¬ 
quescentis  fere  fuperante  ,  non  fuccedit ;  fed  vel  leni  igne  integra  ejus 
fruftra  in  maifam  pultaceam  intra  digitos  facile  fubigendam  emolliuntur , 
quse  pofi:  plenam  liquefadionem  in  homogeneum,  pro  ratione  quantita¬ 
tis  adhibiti  olei  plus  minus  fpilfum  liquidum  abit,  absque  ut  olei  vel 
quicquam  feparatum  Sc  feorfum  innatans  remaneat.  Bgfinam  Copal ,  ob 

H  3  refrac- 

O)  9?euer  Sktfudj  bte  9ftifloftm<j  beS  in  (SdjdbwajTet?  betreffenb.  In  6d)n)e? 
btfebe  ^Ibbanbltmgen  /  £&♦  X.  ©I.  46.  Netote  Sufammenbmtg  ba  ^unfle  /  £&♦  L 
£5.  1.  ©1.  149» 

(b)  Specimen  phyfico-chemicum  de  Succino  ,  40.  Lugd.  Bat.  1760. 

(0  Obfervationes  phyligo-chemicae  felediores,  40.  Hal*  172«.  p»  333. 
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refradariam  ad  menftrua  indolem  infignem ,  cum  parca  tantum  Colophoni  % 
vel  Terebinthina  quantitate  in  machina  prius  leni  calore  colliquatam,  Alco- 
hole  vini  dein  facile  folvi*  folutamque  continuo  teneri,  experientia  didici. 
Equidem  mirum  non  videbitur  relinam  refina,  &  utramque  combinatam 
Spiritu  vini  folvi  3  fed  lingulare  faltem  elb ,  li  folutionem  in  valis  apertis 
tentes ,  vel  Terebinthinae  alia  relinofa ,  Maftichen  vgr.  aut  Sandaracham 
fubftituas ,  fimilem  rei  eventum  non  obfervari  -  An  non  inter  ventri¬ 

culi  digeftionem  &  ipfius  digeftoris  chemici  effedus  aliqua  faltem  quoad 
operationis  adminicula  analogia  obtinet?  Sana  enim  &  integra  inteftitia 
contenta  fua  &  inclufos  vapores  magna  refiftentia  coercere  videntur ,  quam- 
diu  officio  fuo  bene  funguntur  5  labefadata  vero ,  &  qute  a  datibus  diften- 
duntur,  ingefta  neque  bene  fubigunt  ,  neque  ad  alvum  ,  uti  deberent» 
promovent. 

J.  LVIII. 

Qiise  ex  proprio  penu  in  medium  proferam  magis  mirifica  non  ha¬ 
beo  3  fed  quidni  ex  aliorum  depromerem,  vel  fontem  faltem,  unde  hau¬ 
riri  poffint,  indicarem?  Haanius  Machina  inftrudus,  35  qua  adeo  exa&e 
„  claudi  potuit ,  ut  etiam  magnum  caloris  gradum  ad  folutionem  auri  necejfarium 
w  fuftinere  poffit p  quin  evaporet  aliquid ,  u  duas  auri  puriflimi  lamellati  drach¬ 
mas  primum  cum  Spiritu  vini  coxit ,  fcopo  adhaerentem  pinguedinem  ab¬ 
luendi  3  Coxit  poftea  in  Digejlore  orichalceo  (cujus  ufus  pro  medicamentis 
internis  audori  fufpedus  non  eft  )  cum  aqua  pura ,  &  fada  evaporatione 
aliquam  faltem  „foluti  auri  in  patina  notam  cc  invenit.  Coxit  demum  cum 
vino  Jlyriaco  generofo ,  cujus  non  nihil  ex  machina  non  exade  claufa  eva¬ 
poravit  3  fecunda  vice  partem  novi  vini  affudit 3  coxit  denuo  3  obtinuit /0- 
lutionem,  auri  fcilicet,  flocculis  nigris  intermilfam ,  odoris  gratiffimi ,  ad 
eum  liquoris  anodyni  accedentis ,  faporis  acidi ,  cum  quod  adhibuerat  vi¬ 
num  ,  blandum  fuiffet  ,  auri  colore  pulcherrime  tindam.  Diu  fervata 
tindura,  non  nunquam  turbida  fada,&  pelliculam  mucidam  contrahens,  fem- 
per  iterum  pulchrior  fere,  quam  prius  fuerat,  per  filtrum  chartaceum 
transiit.  Plura  de  nube  in  liquore  oberrante ,  capta  &  exficcata,  quam 
non  Junonem  ,  fed  Solem  credidilfe  videtur,  memorat 3  de  auri  relidui 
ponderatione  nulla  fit  mentio.  Sed  etiam  viliora  metalla.  Ferrum  vgr.  & 
Anthnonium  tentavit,  pofterius  imprimis  trituratione  &  codione  elixando» 
qua  ratione  mira  produxit ,  de  quibus  ipfum  Audorem  loquentem  audia¬ 
mus.  „  Salia ,  qua  trituratione  £5?  coctione  obtinui  feorfum  fervavi,  foivi  in 
„ aqua,  &  vidi,  quod  copiofam  terram  adhuc  ponant,  qticC  ficcata  fuit  al- 
33  ba  odoris  fulfureij  folutionem  vero  flavam  evaporando  ficcavi,  &  obti- 
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„11111  fal  longe  funus ,  magis  oleofum  $  quod  feparatum  a  patina  adhuc  ca- 
„  lida ,  &  aggregatum  in  cumulum  fiefe  movit  motu  vermiculari j  fi  hic 

„  motus  cedavit  cumulum  cultello  irritavi ,  &  rediit  iterum  prior  motus. 
„  Cum  nimium  moratus  fum  huic  motui  contemplando  refrigeratum  fal 
„  incipit  diffluere,  ideo  illud  denuo  ficcavi ,  vasculo  vitreo  calido  inclufi& 

33  fervavi  cc - Cornu  cervi  folutio  fuit  faporis  leviter  addringentis ;  exfic- 

cata  dedit  crudam  ex  albo  fiavefcentem ,  ?>  in  qua  cornua  cervi  exa&e  ex- 

33  preffa  erant cc - ,5  Ex  Cranio  humano  fal  &  oleum  animale  elabor  atiffimnm 

33  fubtilijfmmm  Jub  forma  faponis  fefe  fiftens  obtinuit u ,  in  morbis  nervo¬ 
rum  tentandum  ,  quidquid  ob  murmurent,  „ qui  n fum  cranii  humani  tan~ 
33  quam  pulverem  inutilem  terreum  rejiciunt  a.  Tanti  tamque  faudi  fuccediis 
voluptate  perfufus  ad  capillorum  humanorum  examen  transiit,  ut  fuccum 
33  inde  eliceret  minimis  cranii  vafis  jam  elaboratum cc ;  tertium  iterata  co¬ 
ctione  liquorem  obtinuit  horribili  foetore,  caput  vehementiflime  gravante , 
tuffim  &  dyfpnoeam  excitante,  &  aliis  ejusmodi  dotibus  infignem  (a).  Alia 
aeque  mirabilia  &  eodem  Digedore  elaborata  taceo :  Miffis  fublimioribus  ad 
fublunaria  &  magis  confueta  redeo. 

§.  LIX. 

Antequam  Digeftoris  pro  corporibus  folvmdis  &  extrahendis  efficacia  no¬ 
vis  &  accuratis  experimentis  ulterius  illudretur,  nefas  edet  atque  teme¬ 
rarium  ei  nimium  tribuere ,  &  regulas ,!  quae  alias  de  mendruorum  ad 
corpora  folvenda  habitu  generali  ftabilitae  funt,  infringere:  Ideo  tamen 
lion  vilipendenda  funt  emolumenta ,  q u&  ex  ufu  injlrumenti  in  commoda  vita 
humana  redundant .  Nam  fi  vel  id ,  de  quo  jam  nullum  fupered  dubium, 
certum  fit ,  ejus  ope  vim  mendruorum  intendi  pode  atque  accelerari ,  & 
principiorum  volatilium  diflipationem  impediri:  Facile  patet,  ex  hisce 
fimplicibus  purisque  fontibus  infignes  utilitates  profluere,  quae  in  ampliori 
hujus  thematis  tradatione  magnam  lucrarentur  lucem,  fi  refradariorum 
quorumdam  corporum  machinae  ope  fada  codio  &  analylis  fufius  expo¬ 
neretur,  &  cum  illa,  quae  methodo  confueta  in  vafis  aeri  plus  minus  pa¬ 
tentibus  ,  &  vaporibus  exitum  concedentibus ,  fieri  folet ,  compararetur  > 
fed  haec  pro  fcopi  ratione  nimis  prolixa  praeterimus,  Corollaria  quaedam, 
O bfervationes ,  Fa&a  &  Regulas  pradticas  adhuc  in  medium  prolaturi. 

i.  Digejloris  ope  omnia  ,  qua  materiem  folubilem  five  fucculentam  in  va¬ 
fis  ,  poris ,  vef  culis  &c.  inclufam  tenent ,  fi  adaequatum  menjlruum  accedit , 

& 

(d)  Haan  ,  in  libello  fupra  citato ,  p.  io.  28*  38-  40.  44-  49« 
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aptum  etiam ,  quoad  reliqua  regimen  ob fervatur  ,  facilius  quam 

alio  modo  inciduntur  ,  penetrantur  ,  emolliuntur ,  extrahuntur .  Idem  enim 
hic  accidere  videtur ,  quod  in  vafis  liquidum  continentibus  quotidie  obfer- 
vamus.  Haec ,  quamvis  ex  materiebus  porofis  parata  ,  liquidum  coercent, 
fi  ea  tantum  adeft  preffio  ,  quae  vim  cohaerentiae ,  qua  fluidi  particulae  fe 
invicem  attrahunt,  &  feceflum  in  anguftae  apperturae  canaliculos  &  rimas 
impediunt ,  non  fuperat ;  auda  quacunque  ratione  prefiione  ,  caeteris  non 
mutatis,  liquidum  transfudat,  perforat,  penetrat:  Exemplo  mercurii ,  cu¬ 
jus  modica  quantitas  excavatae  ligni  vel  mollioris  folidae  maflae  immiffa 
propria  mole  tranfitum  per  poros  incaflum  urget ,  quem  tamen  facile  in¬ 
venit,  fi  in  apparatu  experimento  accommodato  antliae  ope  a  fundo  va¬ 
cuum  producitur ,  ut  fuperior  mercurii  fuperficies  a  parte  faltem  fuper- 
incumbentis  atmosphaerae,  absque  aequali  ab  infra  renifu,  prematur  ,  quo 
fado  liquidum  metallum  adinftar  tenuis  imbris  in  inferiora  depluit.  Ova 
per  poros  teftarum  transfpirare  fenfim  imminutum ,  tandem  in  vetuftis 
non  nunquam  penitus  exficcatum  liquidum  demonftrat;  eadem  tamen  a 
liquoribus  five  aqueis  five  fpirituofis  fimplici  codione  non  penetrantur ; 
fed  tindura  Ligni  Santali  accedente  aeris  prefiione  per  cruftam  &  mem¬ 
branas  introrfum  urgetur,  tefte  experimento,  quod  Stehelino  inventum 
debemus ,  fufius  defcriptum  &  illuftratum  a  cariifimo  mihi  &  amicifiimo 
Sqhinz  (0).  Analoga  eft  corporum  in  machina  incluforum  conditio,  nifi 
quod  haec  vi,  ea  quae  antliae  ope  applicari  poteft,  aliquoties  intenfiori 
premantur,  fimulque  calefiant  &  rarefiant.  iEorum  quam  plurima  liquido 
jntroitum  molienti  viis  tam  anguftis  patent,  ut  liquor  ambiens  fibi  reli- 
dus  in  fuperficie  tantum  haereat,  in  ipfam  fubftantiam  non  penetret j  ob¬ 
eli:  enim,  hinc  aer  in  corporum  poris  latens,  inde  ipfius  aquae  cohaeren¬ 
tia  ,  quominus  fubtiliflimae  caeterum  liquoris  particulae  vel  in  ampliores  ri¬ 
mas  irrepent.  Simplex  aqua  ovi  in  olla  codi  teftam  penetrare  &  interio¬ 
ra  inflare  videtur,  cum  nonnunquam  frangatur ;  vitellum  durum  femper 
inveni ,  eodem  modo  ac  fi  in  vafe  aperto  fuiflet  codum ;  albumen  in  vit 
eidum,  mucofum ,  plus  minus  tenuem  liquorem  diflblutum. 

2.  Qua  in  re  cibaria  ufu  veniunt  materia  alimentaria  omnes ,  carneae , 
frumentaceae,  leguminofae,  oleraceae,  methodo  in  culinis  confiet  a  menfit 
accommodanda ,  utcunque  refra&aria  fini  ,  &  codionem  per  plures  ho¬ 
ras  protradam  requirant,  in  Digejlore ,  fa&o  temporis  &  pabuli  ignis  infigni 
compendio  ,  longe  perfe&im  citimque  Jubiguntur. 

3.  Subiguntur  etiam ,  §£?  facili  quidem  opera ,  qua  pojl  longam  in 

,  '  .  vafis 

(a)  Diflertatio  de  Calce  terrarum  &  lapidum  calcariorum.  Lugd.  Bat.  1756. 
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vafs  apertis  co&ionem  ad  fenfum  fere  non  immutata  perflant :  Exemplo 
qfflum  ex  animalibus  annofis,  quae  poti:  iteratam  cum  aqua  diuturnam 
ebullitionem  duritiem  aeque  ac  materiam  glutinofam,  hac  ratione  vix  ex¬ 
trahendam,  intadam  fervant;  Digedori  inclufa  brevi  tempore  emolliun¬ 
tur,  ut  vel  in  magma  pultaceum,  intra  digitos  comprimendum  comminuen- 
dumque  abeant  ,  vel  glutine  omni  foluto  &  eloto ,  vi  attradionis  inter 
partes  terredres  adhuc  fuperftitis  tantum  cohaereant ;  exterum  valde  fra¬ 
gilia,  porofa,  in  lamellas  fponte  dehifcunt. 

4.  Partes  animalium  duriores  non  omnes  <zque  facile  emolliuntur &  glu «, 
tine  fuo  orbantur ,  Id  in  cartilaginibus  omnium  optime  fuccedit ;  aliquan¬ 
tum  difficilius  in  offibus  fucculentis  ,  fpongiofis  codarum  ,  clavicularum  , 
fcapularum  ,  apophyfium  ,  cet. ;  maxime  refradaria  funt  offa  dura  ,  ficca  v 
fidularia ;  magis  refidunfc  animalium  annofiorum,  quam  juniorum;  atta¬ 
men  emolliuntur,  extrahuntur  omnia, 

f.  Ex  omnibus  diverfi  gmeris  animalium ,  quadrupedum  ,  volatilium  , 
pifcium  offibus  gelatina  extrahitur .  Emolliuntur  etiam  cornua  bovina ,  cer¬ 
vina,  &  palatum  corneum  balaenarum ;  fed  ex  his  nullum,  nifi  cornu  cervi 
gelatina  m  largitur  ;  largitur  etiam,  facile  emolliendum  Ebur.  Gelati  nae  orn, 
nes  ,  quamvis  aliae  aliis  magis  fapidae  fint ,  aliae  omnis  fere  faporis  exper¬ 
tes  ,  vario  modo  fale,  aromatibus ,  faccharo  ,  vino,  fucco  citri  cet.  condi¬ 
tae,  pro  ufu  cibario  egregie  infervire  poliunt,  &  aegrotis  etiam,  ubi  leniora 
jurulenta  &  reficientia  requiruntur ,  nutrimentum  gratum  aeque  ac  falu- 
bre  praebent, 

6,  Non  omnibus  eadem  inefi  gelatina  proportio ,  Maxima  quantitas  ex 
offibus  recentibus  juniorum  animalium  ,  quae  levem  cum  aqua  in  vafe 
aperto  codionem  jam  fubierunt,  ut  medulla  &  pinguedo  quantum  pote 
eluatur  ,  elicitur  ;  minor  ex  offibus  bubulis  ficeis,  fiftularibus.  Eboris 
Unciae  vij ,  bis  dederunt  gelatinam  in  temperie  confidentem;  tantum  dem 
fere  ex  offibus  bo  vinis  aridis  extrahitur  ,  major  quantitas  ex  cartilagini¬ 
bus,  offibus  vitulinis,  ovillis,  aliis.  Extra&um  ex  rafura  eboris  ficcum 
partem  circiter  nonam  materiae  crudae  pondere  aequat ;  fed  parca  haec 
quantitas  infignem  aquae  proportionem  in  formam  gelatinae  confidentis 
redigendo  fufficit.  Experimenta  in  varii  generis  offibus  &  carnibus  accu¬ 
rate  capta,  addito  exquifito  produdorum  examine,  infignia  fcientfee  & 
praxi  emolumenta  afferrent. 

7.  Materia  gelatinofa  in  aqua  folubilis ,  vel  ex  offibus  durifpmis ,  integris 
Miit  grojfufcule  tantum  malleo  fractis ,  omnis  extrahi  videtur ;  expedit  tamen, 
quae  valde  dura  funt,  arida,  atque  compada  in  frufta  tenuiora  contun- 

I  dendo 
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dendo  redigere.  Ab  aqua  enim  fenfim  tantum  penetrantur,  quemadmo¬ 
dum  in  fruftis  pro  parte  tantum  elixatis  &  trans  verfim  fradis  nudo  oculo 
apparet :  In  his  crufta  mollior  ,  plerumque  albiffima ,  lamellatim  dehif- 
eens  conlpicitur ,  quae  nucleum  ex  grifeo  flavefcentem  ,  duriorem  cingit, 
ut  amborum  combinatio  lapidis  pyromachi  crufta  cretacea  inclufi  fipeciem 
prae  fe  ferat.  Poft  plenariam  omnis  gelatinae  extradionem  difparet  nu¬ 
cleus  achatiformis ,  tota  mada  ad  centrum  ufque  albefcit ,  &  quoad  reli¬ 
quas  etiam  proprietates  cum  crufta  modo  defcripta  convenit. 

8-  Simili  ratione  etiam  ligna  durijjlma  penetrantur ,  £5?  quod  materiei 
gummofe ,  vel  refinofo  -  faponacea  continent ,  facilius  longe ,  atque  perfe&im , 
quam  co&ione  in  vafis  apertis  extrahitur.  Semel  coda  infignem  aquae  quan¬ 
titatem  in  poros  fufeipiunt,  ut  aquae  impolita  ocyus  fundum  petant,  cui 
notabili  cum  nifu  alliduntur.  Attamen  Lignum  faginum  aliquoties,  fed 
leniori  tantum  calore  graduum  260—290.  codam  5  tantam  cohaerentiae 
jaduram  non  eft  paffum ,  ut  digitis  potuiffet  difcerpi. 

9,  Extractio  vegetabilium ,  qua  partes  aromaticas ,  volatiles ,  aqua  ta¬ 
men  folubiles  continent ,  Digefioris  ope  ita  injiitui  potejl ,  ut  partes  me  dicat n 
omnes  in  deco&o  remaneant ,  nec  ulla  fiat  virium  jaclura.  Patet  afferti  ratio 
ex  §.  XLIV.  &  experimentis  Tab.  VII.  VIII.  IX.  Hinc  ubi  fcopus  eft 
omnia  pharmaci  alicujus  vegetabilis  principia  adiva ,  quae  codione  cum 
aqua  feparari  poliunt  ,  volatilia  aeque  ac  magis  fixa  in  forma  potulenti 
propinare ,  quo  in  cafu  Chemiae  phar  maceuticae  Scriptores  ejusdem  fim-» 
plicis  aquam  deftillatam  decodo  affundere  ,  vel  extradum  in  ea  folvere 
jubent,  fado  in  Digeftore  decodo  via  breviori  ad  idem  propofitum  itur. 
An  Digefioris  ope  ,  vel  alia  quacunque  ratione ,  in  non  nullis  [altem  fimplicL 
bus ,  vis  medicata  omnis  extrahi  &  incontaminata  confer  vari  pojjlt  ,  ita  ut 
quod  menftrui  adaequati  ope  elicitur,  &  in  decodo  folutum  haeret  ,  tan- 
tumdem  valeat,  ac  aequivalens  fimplicis  unde  paratum  eft  quantitas  in 
fubftantia  propinata  ?  peculiaris  eft  &  magni  momenti  quaeftio  ,  non 
nifi  experimentis,  a  Medico  pradico  inftituendis ,  dirimenda:  Etenim  cer¬ 
ta  eft  Obfervatioy  infufa  &  decoda  fimplicium,  ex  quibus  fiunt,  duplo 
vel  triplo  majorem  quantitatem  requirere ,  quam  quae  absque  praeparatio¬ 
ne,  in  integritatis  ftatu,  exhibitorum  pro  eodem  fcopo  fuffeciffet :  Mirando 
argumento,  quam  efficax  fit  ventriculi  &  inteftinorum  in  ingefta  adio, 
quamque  adaequata,  pro  ratione  officii,  fuccorum,  qui  crudis  primum  ci¬ 
bis  5  chymo  deinde  in  variis  itineris  ftadiis  accedunt,  natura.  — ^  Cum 
modo  dida  disquifitione  aliae  adhuc  eidem  affines  combinari  pollent. 

10.  In  operationibus  infiituendis  aptum  imprimis  regimen  requiritur . 
Quantum  in  corporum  penetratione  &  foiutione  promovenda  calor  ,  quan¬ 
tum 


67  ^ 

tum  prejjio  valeat  ,  determinare  noti  audeo.  Preffionem  magni  omnino 
momenti  effe  non  eft  dubium  ,  eamque  absque  infigni  calefadione  ad  in- 
tenfiilimos  gradus  augeri  poife,  fi  majoris  menfurae  vafa  frigido  liquore 
penitus  adimplentur  ex  §.  XLIi.  6 .  patet.  Attamen  ,  fi  corpora  in  dige- 
ftore  tradanda  valde  porofa  funt,  ut  notabilem  liquidi  quantitatem  hau¬ 
riant,  olla  pro  plena  cenfenda  non  eft,  fed  in  hoc  cafu,  fi  preifione  tan¬ 
tum  extradionem  urgere  cupis ,  repetita  lbbjedi  ,  per  praeviam  quafi  & 
praeparatoriam  operationem  aqua  jam  turgidi  facti,  codio  requiritur.  Ignis 
'regimen  in  hoc  procedendi  modo  lentiflimum  fit,  ne  fubita  rarefadio  ol¬ 
lam  frangat ,  fed  ut  parca ,  quae  coerceri  nequit,  liquidi  quantitas  per  com- 
milfuras  fenfim  viam  inveniat. 

ii.  In  olla  non  penitus  plena  ,  five  majorem  five  minorem  liquidi 
qu  antitatem  capiat,  five  aqua  calida  five  frigida  infundatur,  preftxonis  mo¬ 
menta  determinatis  caloris  gradibus  femper  refpondere  ex  §.  XLIL  1 2.  li¬ 
quet;  cumque  ea  plerumque  fit  ollae  ad  ufum  adhibitae  conditio  :  Caloris 
gradus  praprimis  attendendi ,  pro  omnis  generis  operationibus  Imitandi 
erunt .  Sed  in  hisce  regulas  ,  five  generales  ,  five  fpeciales  pnefcribere , 
nifi  magna  tentaminum  varietas  viam  praemonftraverit ,  non  licet.  In 
multis  tamen,  vix  non  in  omnibus,  quadam  quoad  calefa&ionem  ad  fco - 
pum  prafixum  necejjariam ,  ultra  quam  absque  fenfibili  noxa  intendi  ne~ 
quit ,  latitudo  obtinet.  Praecipitata  &  intenla  calefadio  temporis  ad  codio» 
nem  necelfarii  non  leve  compendium  parit,  fed  lentiori  &  moderatiori 
ignis  regimine  codionis  aequabilitati,  perfedioni  ,  praeparatorum  bonitati 
melius  confulitur.  Calor  fenfim  ad  paucos  tantum  ,  io  vel  20  ,  ultra 
ebullitionem  gradus  protradus ,  &  fpontaneum  dein  vafis  in  aere  refri¬ 
gerium  ,  pro  carnibus  &  leguminibus  durioribus  emolliendis  fufticiunt,  impri¬ 
mis  in  vafis  majoribus ,  quse  ab  igne  remota  calorem  diutius  fervant  5 
fufficit  etiam  gradus,  qui  ebullitionem  non  excedit,  fi  ignis  aliquantum  diu¬ 
tius  confervatur,  ad  quartam  vel  dimidiam  horte  partem.  Offa  durijjlma  calore 
gradus  260  vel  2go  non  fuperante  penitus  fubiguntur  ,  is  ad  gradus  320 
vel  330  per  breve  faltem  temporis  fpatium  absque  fenfibili  noxa  intendi 
poteft,  fed  ultra  hos  terminos,  quos  nequidem  attingere  confultius  eft, 
absque  notabili  alteratione,  amarore,  empyreumate  &  deftruda  gelatinoG 
tenacitate  ,  non  augetur.  Dati  extremorum  pro  praxi  vulgari  termini  in¬ 
termediorum  dijudicationem  multum  facilitant.  —  Infigne  imprimis  eft  quod 
'Digefloris  ope  combuftibilium  obtinetur  compendium :  Calor  enim ,  qui  aquam 
vafi  aperto  infulam  undatim  perreptat,  &  femel  concitatus  fortis  ebulli¬ 
tionis  motus,  quem  fepius  per  plures  horas  protrahere  confuetum,  nedum 
neceflarium  eft,  absque  copiofo  continuo  fupplendo  ignis  populo  non  fu- 
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frematur.  Admodum  diverfam  efle  aqute  in  olla  inclufae  conditionem  ex 
rei  natura  patet,  &  experientia  tefte  pauculae  a  latere  appofitce  prunae  pro 
maximo  ,  qui  unquam  requiritur ,  calore  confervando  fuffieiunt.  Ipfa 
codio,  vel  absque  igne,  durante  refrigeratione  multum  perficitur.  Quodfi 
tempus  urgeat,  refrigerium  promovetur,  fi  feruida  olla  aquae  frigidae  immer¬ 
gitur  ;  multum  adhuc  calens  relerari  non  poteffi  quin  liquidum  cum  ftre- 
pero  impetu  ejiciatur. 

12.  Empyreunm  non  nunquam  producitur,  cum  materia  coquenda,  abs¬ 
que  intercedente  humido,  fundo  vafis  igni  propinquo  ardius  in  fidet,  adeo 
ut  vel  in  carbonem  comburatur.  Huic  incommodo  in  olla  vix  efi  heus  >  hu- 
niidum  enim ,  quod  in  vafis  apertis  per  materiae  igneae  continuum  fluxum 
a  vafis  lateribus  quam  maxime  calentibus  propellitur ,  in  digeftore  ob  in- 
tenfum  vaporum  vel  ipfius  aquae  renifum  in  omnes  recefius,  omnia  que 
interftitia  urgetur  ;  praeterea  ignis  tam  moderatus  fufficit ,  qui  ambuftio- 
nem  producere  vix  poteft.  Alia  efl  em  pyr  eu  matis  &  amaroris  in  modia  ni¬ 
mium  calente  aqua  produdorum  ratio. 

§.  LX. 

Hadenus  dida  aliis  animad ver fionibus ,  experimentis,  regulis  pra di¬ 
cis  augere,  atque  amplificare,  difficile  non  eflet;  plura  tradationi  deelFe, 
multa  exquifitiorem  elaborationem  ,  continuatamque ,  tenacem  propofiti 
induftriam  requirere,  facile  percipio,  qu^e,  fi  commodior  obtigerit 
opportunitas ,  &  voluntatem  vires  non  defieruerint,  ulterius  perficere,  defi- 
derata  fupplere ,  annotata  novis  illuftrare  ,  non  recufabo.  Pro  inlfituti 
ratione  fufficit  dlke  noftrse  flruduram  quodammodo  faltem  emendafle,  ef- 
fedus  ad  phyfiese  generalis  principia  explicafle ,  pro  operationibus  infti- 
tuendis  commodam  viam  praemonftraife  ,  inventi  utilitates  indicafle,  &  pe- 
jiculofi  ufus  opprobrium  atque  terrorem  removifle. 

TANTUM. 
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